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Avant-propos. 



La Principauté de Bulgarie est le plus jeune état en Europe, 
qui, dans son désir et dans son élan à marcher à côté des états 
civilisés, est forcé de satisfaire en même temps à ses nombreux et 
différents besoins. C'est une des principales raisons que l'institut 
météorologique central de ce pays continue jusqu'à ce jour à s'abriter 
dans un édifice loué qui est loin de repondre à tous les besoins 
d'un établissement scientifique. Ceci étant donné il est bien évident 
que j'ai préféré à me contenter en chosissant pour commencer comme 
appareil indispensable à notre institut une paire de pendules hori- 
zontaux lourds de Bosch, d'autant plus que ce même sismographe 
à été aussi choisi en Roumanie, pays limitrophe de la Principauté. 

Dans l'instrument la niasse (ïu pendule est de lo kg. L'enre- 
gistrement mécanique se fait sur un cylindre recouvert d'une bande 
de papier enfumé. Une horloge adhoc marque, au moyen d'un con- 
tact électrique, les minutes sur la bande de papier. 

Les deux pendules sont installés dans la cave de l'institut 
(altitude 540 mètres, latitude 42® 42' N, longitude 23® 20' E de 
Greenwich) sur un même pilier bâti en briques, large est stable, 
dont la fondation est 3 mètres au-dessous le niveau du sol, de la 
formation géologique souterraine suivante: sous le gravier diluvien 
d'une épaisseur de 1^2 à 2^/2 mètres suit la série pliocène, com- 
posée de couches presque horizontales d'argile sablonuese et de 
sable d'une profondeur pas bien connue, probablement beaucoup 
plus grande que 30 métrés. Le niveau des eaux souterraines est à 
une profondeur de 10 à 15 mètres. 

Le pendule JN& 38 A est orienté précisément dans le plan du 
méridien; il a commencé à fonctionner depuis le 16 avril 1905. 
Le pendule 38 B, placé dans le plan perpendiculaire au méridien. 
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enregistre régulièrépièiif depuis le i juin 1905 les mouvements dans 
la direction >îS*' r— Sur la même colonne près du sismographe se 
trouve un siSnjoscope électrique d'Agamennone à double effet pour 
les seGousses'*ondulatoires et verticales, dont les indications facilitent 
beaucou{>. la- constatation des faibles et peu éloignés tremblements 
de*'têr/e* sur les sismogrammes. La sensibilité de ce simple appa- 
reil est très grande; il a marqué une multitude de secousses qui se 

.-, *-/*sont produites à diférents endroits en Macédoine; même celle de 
•.•.'*'•' Calabre de 8 septembre 1905, dont le centre était à une distance 

* de 700 m è tr e s environ. Malgré sa grande sensibilité le sismoscope 
agit très rarement lorsque des chariots trop chargés passent dans 
les rues voisines, dont la plus raprochée n'est qu*à 30 mètres au 
sud its appareils. C'est une garantie bien sure que la circulation 
dans la ville n'exerce aucune influence sur le sismographe qui est 
naturellement plus insensible aux trépidations rapides du sol que le 
sismoscope. 

La place où est installé le sismographe est assez bien pré- 
servée de l'influence des changements extérieurs de la température 
et de l'humidité, qui s'y manifestent dans une marche annuelle 
assez réguUère et comparativement insignifiante. Le changement de 
la température et surtout de ^humidité est plus considérable en 
hiver et quand il fait du vent fort, qui, selon toute apparence, pé- 
nètre aussi dans la cave près du sismographe et produit une agita- 
tion insignifiante aux pendules. — Dans l'époque du 16 avril au 
31 décembre 1905 nos appareils ont enregistré en total 121 seismes 
bien déterminés.^) Je relevé ce fait qui sera une preuve que les 
appareils sont dûment installés. 

La période des oscillations propres du pendule Â qui sert à 
inscrire la composente EW, du 16 avril à 29 juillet 1905, a été 
2o^2y et après cette date jusqu'à la fin de l'année a été 23''3. La 
période des osciktions propres du pendide B du i juin au 15 août 
•est 20*5, de 15 août au 28 novembre 21*5 et après 20*8. 

A partir du 28 septembre 1905 l'horloge à contact a été 
remplacée par une autre un peu plus perfectionnée qui comparée 



*) A Bucarest, durant toute Tannée 1905, avec des instruments tout à 
/Ait ^4 aux tiôlres> on n'a pas atteint ce nombre. (St. Hepites. Archive Sismi- 
•<|ut de Roumanie. Anaèe 1902—- IQ06). Pour Belgrade et pour Athènes 
ino.us maoqueii^es r«as<Bgaej?a«ats. 



deux fois par jour nous donne la possibilité d'atteindre une exacti- 
tude de dz 2^ 

Les sismogrammes ont été mesurés et calculés toujours par 
la même personne — M. Staïko D. StnïkofF, alors observateur. 

Pour marquer les différents éléments du mouvement sismique 
on a employé les signes et les abréviations proposées par M. Wiechert 
(Beitràge zur Geophysik. VII. Band, p. 520), à savoir: 

P = undae primae, première phase préliminaire, 

S = » secundae, deuxième phase préliminaire, 

L = » longae, phase principale, 

M = » maximae, le plus grand mouvement dans 
une phase donnée, 

m = diminuation du mouvement entre deux maxima, 

C = coda, phase finale, 

F = finis, fin du mouvement visible, 

i = impetus, la registration est bien précise à l'égard 
du temps, 

e = e m e r s i o, la registration devient progressivement per- 
ceptible, 

T = période complète des ondes, 

2a = amplitude double, comptée d'un côté à l'autre. 

L'amplitude 2 a indique en milimètres et ses décimales le 
mouvement de la plume même qui dans les deux composantes 
marque le mouvement du pendule avec multiplication 10 : i. 

La période T est indiquée en secondes et ses décimales. 

Les heures sont toujours comptées de oh à 24 h (à partir de 
jiilinuit) et exprimées en temps moyen civile de Greenwich. 

Sofia, août 1907. 
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[Temps moyen de Greenwich de o h (minuit) à 24 h] 



JSTo Date A V F i 1 

25 Petit sismogramme composé de petites dents irrégulières. 
Le temps très incertaine à cause de la marche îrrégu- 
lière de Thorloge à contact. 

Composente EW. Le pendule tranquille. 
e i^h 56m. 
F 14 h 01 m. 

26 Ondulations lentes. — Le temps très incertain. 
Composente EW. Le pendule tranquille. 

e 22 h 05 m. 

M 2 2 h 09 m, double • amplitude = o mm 3 , pé- 
F 22 b 20 m. [riode moyenne =ifo. 

3 27 Ondulations lentes. 

Composente EW. Le pendule un peu agité, 
e 1 1 h 20 m. 

Ml II h 23 m, 2a = mm 5, T=i3s. 
M2 iib 32m, 2a = onmi6, T=i7s. 
F II h 8/4. 

28 Très petit sismogramme d'origine voisine. 
Composente EW. Le pendule tranquille. 

e i4h 52 m 00 s. 

e i4h 52m 19s à i4h 53m 19s vingt-cinq ou vingt- 
six petites ondes presque égales, 2a = omm2, T = 2S4. 
F I4h 55 m. 

29 Petit sismogramme d'origine relativement lointaine. Epi- 
centre dans les environs du Mont-Blanc. — Incertitude 
des données horaires ± 5s. 
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Composante EW. Le pendule tranquille, 
e ih 53m 20s. 

I h 53 m 45 s à I h 58 m 00 s vingt-neuf ou 
trente ondes plates; amplitude maximale omm2, période 
moyenne de 857. 

F 2h 08m. 
6 29 Petit sismogramme d'origine relativement lointaine. 
Composante EW. Le pendule tranquille, 
e 15 h 00 m 05 s. 

I5h 00m 37s à . ijh 02m 50s plusieurs 
petites ondes d'une période moyenne de 5 s 5. 

M 15 h 01 m 31s, double amplitude = o mm 2. 
F i5h rom. 
30 Assez grand sismogramme d'origine relativement voisine 
avec des phases bien définies. Le mouvement sismique 
a été signalé au sismoscope Agamennone à double 
effet à i6h iim 40s. — Incertitude des données 
horaires dz 5 s. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP i6h lom 39s. Le comencement consiste en- 
cinq ondes d'une durée totale de 44 s (période moyenne 
8 s 8) avec petites traces de vibrations rapides. 

i6h II m 23 s à léh 12m 07s petites vibra- 
tions avec une période complète moyenne de i s 7 sont 
superposées aux vibrations plus lentes d'une période de 
8 s 8; amplitude presque constante de omm3. 

iL i6h 12m 07s un déplacement de la plume de 
i mm 3 vers l'ouest, suivi d'un autre de 2mmi vers l'est. 
Cette première onde de la phase principale a une période 
complète de 6 s. 

i6h 12m 13s à i6h 13m 09s quatre ondes 
de pétiode respectivement i8s, 15s, los et los, super- 
posées de vibrations d'une période d'abord de 2 s 7, en- 
suite de 3 s 2. 

M léh 12 m 28 s, double amplitude 4 mm 8, 
période complète 18 s. 

C i6h ijm 09s. Les ondulations de cette par- 
tie du sismogramme prises en groupes successives dix 
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10 



par dix ont ks périodes moyennes suivantes: 5 s 3, 7 s 5,. 
6s 7, 6s 9, 657, 7s 3, 6s8.... (10 s 8), (952). 

F 16 h 30 m. 
Petit sismogramme probablement de la même origine 

que le précédent. 
Composante EW. Le pendulle tranquille. 

e i6h32mo9s vibrations à peine perceptibles 
d'une période raoyene de 2 s. 

eL léh 32m 57s à i6h 34m 15s vibrations 
plus visibles de 2 s 8 supperposées aux traces de vibra- 
tions plus lentes (période de 8 s 2). 

M i6h 33m 15s, double amplitude omm3, 
période de 2 s 8. 

C léh 34m 15 s, double amplitude au commen- 
cement o mm 3, période moyenne (7 s 5). 

F 16 h 40 m. 

M ai 

Quelques petites dents irrégulières (d'origine sismique?). 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 5 h 42 m 40 s. 

F 5 s 48 m. 
Assez petit sismogramme d'origine relativement voisine/ 
montrant une ressemblance indubitable aves ceux du 
jo Avril. Le mouvement sismique a été signalé au 
sismoscope Agamennone à 12 h 45 m 46 s. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e I2h 44m 07s commencement de vibrations 
imperceptibles d'une période moyenne de i s 3 environ. 

eL i2h 45 m 05s. La partie principale est con- 
stituée de petites vibrations de 2 s 7, superposées aux 
vibrations plus lentes d'une période moyenne d'environ 9 s. 

M i2h 46m, double amplitude ommj, période 
de 8 s 4, 2 s 5. 

C I2h 46m 50s vibrations irrégulières d'une 
période moyenne d'environ 7 s 5. 

F 12 h 55 m. 
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A peine perceptible sismogramme en correspondance avec 

un faible tremblement de terre ressenti à Rilski- 

monastir et Kotschérinovo (département de Kusten- 

dil). Signalé au sismoscope de Sofia à 9h 4^ m 37s. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 9 h 49 m 10 s. 

M — double amplitude ommi, période de i s 
F 9 h 49 m 59 s. [environ. 

Très petit sismogramme d'une ressemblance frappante 
avec le précédent. La secousse a été signalée au sis- 
moscope Agamennone de Sofia à 10 h 31m 30 s. 
Composante EW. Le pendule tranquille, 
e loh 31 m 35 s. 

M — double amplitude o mm 2, période i s 2. 
F 10 h 32 m 43 s. 

Petit sismogramme d'un faible tremblement de terre res- 
senti à Kotschérinovo et Boboschévo (département de 
Kustendilj. Signalé au sismoscope de Sofia à 10 h 
32m j8s. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

iP 10 h 32 m 04s un déplacement brusque vers 
l'ouest suivi de quatorze vibrations d'amplitude constante 
— omni2 — et d'une période moyenne de is2. 

C loh 32m 21 s vibrations microscopiques d'une 
période moyenne de 2 s 3. 
F loh 33ra 06s. 

Petit sismogramme d'origine un peu plus lointaine que 
le précédent. La secousse a été signalée au sismos- 
cope à 17 h 47 m 10 s. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 17 h 47 m 07 s apparition graduelle. 
M 17 h 47 m 51 s double amplitude omm3, pé- 
riode moyenne i s 9. 

C 17 h 48 m 03 s vibrations microscopiques d'une 
période moyenne de 2 s 4. 
F 17 h 49 m 18 s. 



Bulletin sismographique. — Mai 1905 (n. st.) 



II 



Ko 



Date 



15 13 Petit sîsmogramme d'une secousse signalée au sismoscope 

de Sofia à 4 h 39 m 06 s; signalée aussi au sismos- 
cope de Petrohan. 
Le temps très incertain. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP 4h 38m 22s petites vibrations sans super- 
position aux ondulations plus lentes; 2a=ommi, 
T = (2S3). 

eL 4h 38m 44s à 4h 39m 06 s quatre ondes 
dont la première supeprosée de vibrations plus petites 
ayant une période moyenne de 2 s environ. 

M 4h 38m 54s, 2a = mm 8, T = 8s. 
. C 4 h 39 m 08 s, 2a au commencement o mm 3. 
F ^1 h 4 1 m 03 s. , [T = 2 s 4. 

jé 18 Petit sismogramms d'origine très lointaine. • 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 14 h II m, 2a = omm3, T=iis. 
M 14 h 59 m, 2a^omm5, période 21s. 
F 16 h. 
.17 20 Petit sismogramme d'origine relativement lointaine. 
Composante EW. Le pendule tranquille, 
e II h II m 56s. 

eL iih 12m 38s vibrations d'une période 
moyenne d'environ 10 s, au commencement superposées* 
de vibrations de 456. 

M II h 14m ^2» double amplitude ommj. 
F II h 25 m. Les ondulations de la partie fi- 
nale ont une période moyenne de 1452. 

18 27 Très petit sismogramme en correspondence avec une 

faible secousse ressentie à Kotschérinovo et Bo- 
boschévo (département de Kustendil). 

Composante EW. Le pendule tranquille. 
i 4 h 5 3 m 1 5 s, 2a = o mm o. 
F 4h 53 m 34s. 

19 27 Très petit sismogramme en correspondence avec une 

faible secousse ressentie à Kotschérinovo et Bo- 
boschévo (département de Kustendil). 
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Composante EW. Le pendule tranquille, 
e 4 h 54 m 23 s, 2a = ommo. 
F 4 h 54 m 42 s. 

20 3 r Petit sismogramme d'origine voisine. Le tremblement de 

terre avec épicentre probablement dans la partie ouest 
des Rhodopes, a été ressenti à Sofia à oh 27 m 52s; 
degré II— IIL 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP oh 27m 33s trois ondes d'une période 
moyenne de 4 s, superposées de vibrations à peine per- 
ceptibles. 

iL oh 27m 46s quatre ondes d'amplitude presque 
constante (2a = i mm 4) de périodes respectivement 6 s 5, 
5 s, 4 s et 3 s 8, suivies de trois autres plus petites (2a = 
omm7) d'une période moyenne de 2s j. Les deux pre- 
mières ondes sont superposées de vibrations d'une pé- 
riode moyenne de i s i et amplitude maximale r mm 2 
à oh 27 m 51 s. 

C oh 28m 15s. La période de cette partie, 
déterminée de 7 groupes à dix vibrations est : i s 8 (au 
commencement), 2 s, 2S5, 2S4, 3s 2, 4SI et4s3 — 
moyenne 2 s 9. Amplitude au commencement omm3. 

21 ji Petit sismogramme sans phases déterminées ayant la 

même origine que le précédent. A Sofia la secousse 
a été ressentie très faiblement à rh 12 m. 

Composante EW. Le pendule tranquille, 
e I h 1 1 m 5 5 s. 

M I h 12m 10 s, 2a = o mm 2, T = 3 s. 
F ih 12 m 45 s. 

22 31 Petit sismogramme d'origine très lointaine. La pendule 

inscrivant la composante NS n'a presque rien enre- 
gistré. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

eS 18 h 46 m trois ou quatre ondes suivies d'un 
calme presque complet; 2a = mm 2, T=ios environ. 

eL 19 h 09 m V2, T = 22 s. 

M 19 h 17m 72, 2a = omm3, T=i6s. 

F 19 h 3/4. 
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23 I Tremblement de terre de Scoutari, signalé au sismoscope 

de Sofia à 4h 43m 25 s et non ressenti. 
Composante NS. 

eP 4 h 42m 36s vibrations à peine perceptibles, 
2a = ommi, T.= is6. 

eS 4 h 42 m 58 s apparition de petites vibrations 
d'une période moyenne de 2 s et amplitude maximale 
immy à 4h 43m 09s. 

iL 4 h 43 m 08 s déplacement de 2 mm o vers 
le sud, suivi d*un autre de 2 mm 4 vers la côté opposée. 
Cette première onde qui a une période complète de 10 s, 
ainsi que toute la partie initiale de la phase principale 
est superposée de petites vibrations de 2 s formant la 
continuation de la série des vibrations commencée à 
4 h 42 m 58 s. 

4h 43 m 28s ondulations très serrées d'une pé- 
riode moyenne d'abord de 2s et après 4 h 43m j6s, 
superposées aux grandes, ondulations qui font la partie 
maximale, d'une période moyenne de 2 s 8. 

iM 4h 4jm 3^5 quatre ondulatictfis d'amplitudes 
régulièrement décroissantes et d'une période moyenne de 
1 6 s I (la période des oscillations propres du pendule 
est 20 s 5). 

M 4 h 43 m 44 s, 2 a ==72 mm 4. 

C 4 h 44 m 42 s cinq ondulations régulièrement 
décroissantes (amplitude au commencement* 13 mm 6) qui 
ont durée 90 s et ont été superposées de vibrations d'une 
période moyenne de 3 s i et d'une amplitude au com- 
mencement de 8 mm 5. 

4 h 46 m 03 s, la véritable <jueue du sismo- 
gramme constituée de vibrations irrégulières de périodes 
moynnes dix par dix : 5 s 6, 556, 5 s, 6 s 4, 5 s 4, 7 s, 
6s, 6s 8, 5s 8, 7s 2, 7s 6, 8s2 et 6s3-^ moyenne 
générale 6 s 4. 

F s h QSm, 



M 
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Composante EW. 

eP 4 h 42 m 36 s. 

iL 4 h 42 m 49 s déplacement de i mm 5 vers 
l'ouest suivi d'une autre de 4 mm 5 vers la côté opposée. 
Outre cette première onde 4e 15 s, deux autres ont suivi 
de période complète de 14 s et 19 s superosées de petites 
vibrations de 2s i. 

4 h 43 m 34 s à 4 h 43 m 48 s ondulations 
très serrées, 2 a = 10 mm o T = i s 6. 

iM 4h 43m 45s quatre ondulations de période 
moyenne 18 s superposées de petites vibrations de 3 si. 

M 4 h 44m OIS, 2 a= 36mm 6. 

C 4h 44m 57s vibrations irrégulières de 6s 3 
au commencement superposées aux traces d'ondulations 
plus lentes. 

F 5 h 17 m. 
Très petit sismogramme d'origine voisine. 
Composante NS. 

e 14!] 47 m 44 s, 2a = omm2, T = 2S4. 

F 14 h 49 m. 
Composante EW. 

e I4h 47m 45s, 2a = ommi, T = 2s4. 

F 14 h 49 m. 
Tremblement de terre à Scoutari; à Sofia signalé au 

sismoscope à 21 h 48 m. Le temps assez incertain. 
Composante NS. Le pendule hors fonction. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP 2ih 48m OIS commencement bien défini 
de petites vibrations d'une période moyenne de 2s; ampli- 
tude presque constante de omm2. 

eS 2ih 48m 36s vibrations plus visibles d'un 
période complète de is6. Maximum de omm6 à 21 h 
48 m 55 s. 

iL 21 h 48m jSs deux ondes: la première de 7s 
au commencement superposée avec trois petites vibrations 
d'une période de i s 5, la seconde de 6 s, Après cela, 
six vibrations ont suivi d'une période moyenne de 257. 
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M 21 h 49 m 08 s amplitude maximale immS. 

C 21 h 49 m 27 s petites vibrations irrégulières 
avec périodes moyennes (en groupes successives dix par 
dix): 2 s, 2s 4, 3s 2, 356 et 4S4. Amplitude maximale 
omm4. 

F 2rh 56m. 
Petit sismogramme d'origine très lointaine. 
Composante NS. Le pendule n'a pas fonctionné.. 
Composante EW. Le pendule très tranquille. 

eP 5 h 51m 1/2 quelques ondes à peine percep- 
tible suivies d'une calme complète. 

iS éh oim I2S apparition subite de 7 vibra- 
tions irrégulières, qui ont duré jusqu'à 6 h 01 m 46 s; 
2a = omm3, T = 4S9. 

6 h or m 46 s ondulations plates et irrégulières, 
2 a = o mm 2, T = 1 1 s, superposées aux traces d'ondu- 
lations plus lentes. 

eL 6 h 09 m 50s apparition très graduelle d'on- 
dulations lentes et régulières, 2 a=o mm 2. T=i4s — i6s. 

éh 22m los à éh 23m 43s ondulations 
irrégulières 2 a = o mm 4, T = 1 1 s. 

éh 2jm 43s à éh 2ém lOs ondulations 
très régulières d'une amplitude presque constante de 
immo, T = 2is. 

éh 2ém 10 s à éh 29m 4e s ondulations^ 
irrégulières, 2 a = mm 7. 

éh 29m 40s à éh 33m 02s une seconde 
groupe de douze ondulations très régulières, amplitude 
maximale rmmo à éh 31m 34s, période complète 14s 
au commencement et 18 s à la lin, en moyenne iés8. 

C éh 33m 02s ondulations irrégulières 2a = 
omm4, T=iés, 20 s. 

F éh 50m. 
Assez grand sismogramme d'origine relativement voisine. 

Incertitude des indications de l'horloge zt: 3 s. 
Composante NS. Le pendule très tranquille. 

eP 5h iim 37Szb2s aparition graduelle de 
vibrations d'une période moyenne de 9 s 9 apr^-^ ' ^ ^j*^ 
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28 s superposées de vibrations de 6 s 2 et d'autres à peine 
perceptible de i s 8; amplitude presque constante de omm3. 

5h 13m i6szh2s à jh 13m 39si:2s quatre 
vibrations, 2 a = mm 6 — i mm i . 

eL 5 h 13 m 39 s dt 2 s déplacement de i mm 9 
vers le sud suivi d'un autre de 5 mm 5 vers le nord, 
durée de 9 s. 

jh i^m 48 s à 5h 13 m 53s partie ascen- 
dante de Tonde maximale, 2a=9mm6. 

5 h i^m 5js à 5 h 14 m 02 s partie descen- 
dante de la même onde, 2a = 7mm5. Cette onde n'est 
pas superposée de vibrations plus rapides. 

C 5 h 14 m 095 + ']^. 

jh 14m 22s vibrations irrégulières de pé- 
riodes moyennes (en groupes de dix vibrations): 6s 7 
(superposées de vibrations de 4 s 2, amplitude maximale 

1 mm i) 554 (2a = o mm 7), 3 s i (superposées aux 
traces de vibrations plus lentes, M = omm4). 

5 h 19 m vibrations assez régulières (sans super- 
position de vibrations plus rapides), T = 5 s — 8 s. 

F jh 34m. 
Composante EW. Le pendule assez tranquille. 

eP 5 h 1 1 m 38 s ±: 10 s petites vibrations, T = 
is6, 2a = omm2, superpossées aux traces d'ondulations 
plus lentes qui se faut voir déjà à 5 b 09 m '/i;, T = 1 1 s 5, 
2a = omra3 (avant 5 h 10 m 58 s T=i3s environ, 

2 a =:=: mm 2). 

5 h I j m 04 s i ^ g vibrations plus lentes et irré- 
gulières, M = 2mmi, T:=ïios7, superposées de vib 
rations de es, 2 a ==(0 mm 8). 

eL 5 h 13 m 40 s ±2 s deux ou trois ondulations 
plus lentes, T=i7s, superposée de quelques vibrations 
de 5 s, 2a = (0 mm 8). 

M 5h 14m, 2a = 3mm3. 

C5h 14m i8s±6s vibrations îrrégulières de 
périodes moyemies dix par dix : 5 s 7 (2 a ï= i mm 3), 
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459 (2a = omm4), 654 (ommS), 6s8 (omm6), ysS 
omm4), 6s 6 (0011114), 654 (0 mm 2), iis6 (omm2). 

F 5 h 43 m. 
Sismogramme microscopique d'origine voisine. 
Composante NS. 

1 1 h 09 m très petites vibrations, T = 3 s. 
Composante EW. 

e II h 09m 40 s d= 10 s, T = 2s, 2a = ommo. 

F 1 1 h II m. 
Très petit sinnogramme d'origine voisine. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 19 h oém jjs±2s vibrations, à peine 
perceptibles, 2 a = o mm o, T = i s 2. 

iL 19 h 06m 4jé±2s vibrations plus lentes, 
2a = omm2, T = 3S5, superposées de petites vibrations 
à peine perceptibles. 

M 19 h oém 51 s ±2 s. 

F 19 h 08 m. 
Composante EW. Le pendule faiblement agité. 

i9h 06 m ^9sii=2s à i9h 08 m très petites 

vibrations, T=is5, 2a = o mm i. 

Faible secousse sismique ressentie à Rilski-monastir ; 

signalée au sîsmoscope de Sofia à 12 h 01 m }6s. 

Le sismogramme rappelle un peu celui qui précède. 

Composante NS. Le pendule très tranquille. 

eP 12I1 02m 47s=h5s à I2h 02m 57Szbis 
petites vibrations d'amplitude constante 2 a = o mm o. 

12 h 02 m jysdtis à 12 h o j m Ojsdz3s 
vibrations plus visibles, 2 a = o mm i, T = i s 5. 

eL 12 h o j m Oj s zt j s vibrations irrégulières 
d'amplitude presque constante de o mm 2, T = 5 s, au 
commencement superposées de vibrations imperceptibles 
de I s. 

C 12 h 03 m 23 s dz 2 s, vibrations irrégulières 
de 3 s 5, au commencement superposées de vibrations 
imperceptibles de i s 4. 

F 12 h 05 m. 
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Composante EW. Le pendule faiblement agité. 

12 h 02 m 59 s ±: I s à 12 h 04 m V2 dentés 
irrégulières^ T = (i s i). 

31 7 Très petit sismogramme probablement de la même origine 

que le précédent. 

Composante NS. 

e 2oh 28 m 44 s zb 10 s petites vibrations assez 
régulières sans superposition d'autres vibrations. 

M 20 h 29 m 10 s, 2a = ommi, T = 3s. 

M 20 h 30m 04s, 2a = omm2, T = 4s. 

F 20 h 32 m Va. 
Composante EW. Traces invisibles. 

32 14 Ondulations lentes très régulières. 
Composante NS. Le pendule assez tranquille. 

12 h 58 m à 13 h 21 m traces d'ondulations, 
2 a = o mm 2, T = 1 8 s. 
Composante EW. Le pendule très agité. 

e 12 h 57 m. 

Ml 1 3 h 04 m, 2a = o mm 4, T = 20 s 7. 

Mi 1 3 h 08 m, 2a = o mm 4, T :;= 17 s 6. 

Mg 1311 i^m^l^, 2a ==0 mm 5, T=i8s. 

M4 1 3 h 24 m, 2a ;;= o mm 4, T = 17 s 6. 

F 1 3 h 40 m. 

33 19 Faible secousse de tremblement de terre ressentie à Ril- 

ski-monastir. Signalée au sismoscope de Sofia à 
19 h 54 m 52 s et non ressentie. 

Composante NS. 

eL 19 h 55 m 05s=b4s. 

M 19 h 55m 12 s, z^=^omm2. 

C I9h 5jm 20s. 

Composante EW. 

19 h 55 m à 19 h 55 m 25 s traces de vibra- 
tions sismiques. 

34 25 I Tremblement de terre ressenti à Bania-Tschépinska (dé- 
partement de Plovdiv, Philippopoli) et signalée au 
sismoscope de Sofia à 14 h 33 m 07 s. 
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Composante NS. 

eP r4h 32m 33sdb3s vibrations impercep- 
tibles superposées aux traces d'ondulations plus lentes de 6s. 

eS I4h 32m 46811=35 apparition de vibra- 
tions, plus visibles, 2a = ommr, T=is. 

eL 1411 32 m 52 s lés. 

M i^h 32 m 56 s, 2a = mm 4, T = 4s. 

C I4h 33m 08s =b 5 s, T dt I s 3. 

F 14 h j4m. 
Composante EW. Petit sismogramme sans phases 

e i4h 32m 32s=h5s. [déterminées. 

eL 14 h 32 m 48 s, 2a = mm 2, T = 3sV2- 

F 14 h 34 m ^2- 
35 27 Petit sismogramme d'un grande ressemblance avec le 

précédent. La secousse sismique, non ressentie à 
Sofia, a été signalée au sismoscope à i8h 31m 27s. 
Composante NS. 

eP 18 h 31 m 05 s ±5 s vibrations microsco- 
piques de I s V2- 

eL i8h 31m 23Szb2s à i8h 31m 3.^5 
sept vibrations d'amplitudes et périodes régulièrement 
décroissantes: au commencement 2a = mm 3, T=4s'/2> 
à la fin 2a = ommi, T = 2sV2. 

C i8h 31m 32s vibrations invisibles. 

F 18 h 32m V2. 
Composante EW. 

e i8h 31m 05sit:5s petites vibrations irré- 
gUlières. 

M i8h 31m 24s±:5s, 2a=ommi, ï=2sV9. 

F r8h 32m. 
;}6 iS Petit sismogramme d'origine relativement voisine. In- 
certitude des données horaires ±155. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eS 16 h 19 m 22 s ifc 5 s vibrations à peine per- 
ceptibles, T = 2 s 6. 

eL i6h 19m jjs-'js vibrations irrégulières 
d'une période moyenne de 8s 6 (au commencement 
Tscios^i), superposées de vibrations plus rapides. 

2* 
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M 16 h 20 m 18 s, 2a = mm 4. 

C 16 h 21 m 22 s, T = 8 s 6. 

F i6hV2 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

eS i6h 19m iisdzSs, 2a=ommo, T=2sV2. 

eL i6h 19m 57sdi2s une onde plate de 15s,. 
suivie de vibrations irrégulières de 9 s 4, superposées de 
vibrations plus rapides (T = 4 s V2 ?)• 

M 16 h 20 m 14 s, 2a = mm 6. 

C 16 h 21 m 34 s, T = 7s. 

F r6hV2. 

37 30 Très petit sismogramme d'origine très lointaine. Incerti-^ 

tude des données horaires =b 5 s. 

Composante NS, Le pendule très tranquille. 
eP 17 h 27 m. 

1711 31m, 2a = onimi, T=ios. 
eS 17 h 49 m. 

1 8 h 33 m, 2a = o mm 2, T = 24 s. 

18 h 39 m, 2a = mm 2, T = 20s. 
1911 03 m, 2a = mm 2, T = 2is. 

19 h II m, 2a = mm 2, T=i9s. 

F i9hV2. 
Composante EW. Le pendule faiblement agité;. 
eP 17 h 28 m. 

17 h 55 m, 2a = mm 3, T = 28s. 

18 h 18 m, 2a = mm 4, T = 20s. 
1 8 h 29 m, 2a = o mm 3, T = 24 s. 
18 h 32 m, 2a = mm 5, T = 2is. 
18 h 37 m, 2a = mm 4, T=i9s. 

Ml i8h 46m, 2a = omm5, T=i7S4. 
Ma i8h 52m, 2a = omm6, T=i6s5. 
F 20 h. 

38 30 Ondulations lentes. 
Composante NS. 

2ihoom à 2ilx 13m ondulations lentes^ 
2a = ommi, T=i9s. 
Composante EW. 

21 h 02 m traces d ondulations lentes, T = 22s» 
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Très petit sismogramme correspondant à un tremblement 
de terre ressenti à Rilski-monastir et Boboschévo sig- 
nalée au sismoscope de Sofia à 22 h 57 m 08 s. 
Composante NS. 

iP 22h 56m 50szbis vibrations microscopiques. 
eL 22h 57m 03 s ±2 s deux ou trois ondulations, 
2 a = omm i, T = 1 1 s, superposées de petites vibrations 
2 a = o mm o, T = i s. 

F 22 h 58 m 03 s ±: 5 s. 

Composante EW. 

22 h 57 m petites traces. 

Juillet 

Petit sismogramme d'origine lointaine. 
Composante NS. Le pendule assez tranquille. 

e ijh 53m. 

M 15 h 54m, 2a = omm3, T = 6sV2. 

F ? 
Composante EW. 

15 h 53 m petites traces. 
Assez grand sismogramme d'origine très lointaine. 
Incertitude des données horaires dz 5 s. 
Composante NS. Le pendule assez tranquille. 

eP i6h 33m 32sii=ios à i6h 34m 22s 
vibrations irrégulières très visibles, 2a = omm 2, T=3s8. 

i6h 36m 43s à i6h 43m 42s vibrations 
plus petites, période moyenne: 4s (au commencement), 
es 5s 5, 9s6 (vers la fin). 

eS i6h 43m 42sd=ios apparition graduelle 
de vibrations plus lentes. ^ 

Ml léh 44m 07s, 2a = omm5, T = 8s4. 
i6h 44m 50s à i7ho3m petites ondulations. 

M2 i8h 46m OIS, 2a = omm3, T^ios. 

Ma i6h 48m 27s, 2a = omm3, T = 9s. 

M4 i6h 51m, 2a = omm2, T = 9s. 
i6h 58m à I7h, T=i2sé. 
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eL lyh 05 m 21s apparition graduelle d'ondu- 
lations lentes, 2a = omm5, ï = 28s. 

17 h 07 m 06 s apparitions d'ondulations extrê- 
mement régulières. 

Ml 17 h 09m 16 s, 2a=imm3, T=i8s. 

M2 I7h 14m 38s, 2a = 2 mm 5, T=i4s. 

Ms 17 h 19m 21 s, 2a=imm2, T=i2sé. 

Mi 17 h 21 m 21 s, 2a=immi, T=i2s6. 

M5 17 h 23m 51 s, 2a=immr, T=i3S4. 

C ijh 25 m 21 s. Période moyenne des ondu- 
lations de la partie finale déterminée de 8 groupes à dix 
ondes: 1352..., I2s6, 10S9, iés2, r4sr, ios7...^ 
1OS4... 15S5 — moyenne générale 12S9. 

F i8h i6m j2s. 

Composante ^ EW. 

eP i6h 3jm lésrtjs ondulations plates,. 
T=i5s (au commencement), 16 s 2, 16 s, r8s, (vers la 

eS i6h 43m 38szb5s. [^^)- 

Ml i6h 44m, 2a = omm4, T = 7si. 

M2 i6h 46m, 2a = omm3, T=i8s. 

M3 i6h 30m, 2a = omm5, T=r6s'/2- 

M4 i6h 5imV2, 2a = omm4, T= 17s V«. 
i6h 58m à I7h 02m calme presque complet 

eL I7h 02 m apparition graduelle d'ondulations 
lentes irrégulières. 

17 h 04 m Va apparition d'ondulations assez ré- 
gulières, T = 25 s 6. 

îjh 08m à I7h 2jm ondulations très régulières. 

Ml 17 h 09m, 2a=imm2, T=i2is. 

M2 i7h 13m 53s, 2a = 25mmi, T=i8s5: 
(oscillations propres du pendule). 

Me 17 h 16 m 50s, 2a=i=2mm7, T=I5S. 

M4 17 h i9m*/2> 2a = 2mmo, T=i7s. 

C 17 h 23 m. Période moyenne déterminée de 
9 groupes à dix ondulations: 14S2, 17S2, i6s... 17S2,. 
r7s8, i6si, 15 SI i6si, 15S3 . . . moyenne géné- 
rale 16 SI. 

F i8h3/,. 
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Ondulations lentes probablement provenant du même trem- 
blement de terre que le sismogramme précédent. On 
peut distinguer les maximums suivantes qui corres- 
pondent aux maximums de la partie principale du 
sismogramme précédent : 
Composante NS. Le pendule un peu agité. 

Ml i8h 12m V2, 2a = ommi5, T=i7sV2. 

Ma 18 h 18 m, 2a = omm2, T=iis. 

Ma i8h 22m, 2a = ommi, T=ios. 

M4 18 h 24m V2» 2a = ommo. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

Mi 18 h 18 m, 2a = ommi5, T = i4s. 

M2 i8h 20m V2, 2a = omm2, T=i4s. 

Ma 18 h 22mV2, 2a = ommi, T=i2s. 
Extrêmement grand sismogramme d'origine très lointaine. 
Incertitude des données horaires zt 2 s. 
Composante NS. Le pendule assez tranquille. 

eP 9h 49m 40sdz5s à9h 51m 48s peti- 
tes vibrations, 2a = ommi, T=is8, de 9 h 49m 51s 
à 9h 50m 27s superposées à 3 ondulations de 12s, 
ensuite aux traces invisibles d'ondulations. 

i 9h 31 m 48s-(-is à 9h 53m j^s ondula- 
tions irrégulières, 2a=omm6 graduellement décroissantes, 
T = i4s4, superposées de petites vibrations, 2a=omm2, 
T = 254. 

9h 53m 33s à 9h 56m j9s vibrations, 2a= 
omm3, T=;2s6, superposées aux traces d'ondulations. 

i 9 h 57 m 06 s apparition d'une groupe d'on- 
dulations lentes irrégulières d'une ressemblance frappante 
avec les deux premières ondes de la série qui a com- 
mencé à 9 h 51m 48 s; 2a=«2mmi, T = 4is. Ces 
ondulations sont superposées de 2 systèmes de vibrations 
de périodes moyennes : 1 1 s 3 et 2 s ^'2. 

e 9 h 58 m 48 s à 9 h 59 m 30 s vibrations 
irrégulières, 2 a = o mm 2, T = 7 s 3 . 

i 9h 59m 30s à loh 00m 35s vibrations 
plus lentes, 2 a = i mm 7, T = 14 s. 
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i loh 00m 35s à loh 01 m 37s une groupe 
fusiforme de 4 oscillations pendulaires, maxim. 2a = 
i8mm8, T=i4S9. 

e 10 h 01 m 37 s à loh 03 m 34s vibrations 
irrégulières d'amplitude presque constante, 2 a = i mm o, 
T= 145 '/f, superposées de vibrations plus petites, T=és. 

e 10 h 03 m j4s à 10 h 08 m grandes ondu- 
lations de 41 s^ superposées d'ondulations plus rapides^ 
2a=iommo^ T=ios6. 

e 10 h 08 m à 10 h 14m oscillations pendu- 
laires très grandes, T=:i6s2 avec maximunie à 

M> 10 h 08 m 58 s, 2a = 7émmo. 

M^ 10 h T2m, 2a> 8ommo. 

M^ loh 13m 17s, 2a = 59mmo. 

e loh 14m à loh 28m oscillations pen- 
dulaires, T = 1 3 s, fréquemment interferées d'ondulations 
lentes, T = (35 s). 

e 10 h 28 m à 10 h 31 m oscillations pendu- 
laires plus grandes, T==2is3. 

M^ loh 28m 40s, 2a = 4imm2. 

M^ 10 h 30 m los, 2 a = 54 mm 5. 

e loh 31m à loh 3ém 20s oscillations 
pendulaires, 2 a = 22 mm o, T = 1 5 s 9, superposées aux 
traces d'ondulations lentes. 

C loh 36m 20s ondulations assez régulières 
d'amplitude plus petite que 7 mm 0. La période moyenne 
déterminée de 16 groupes à dix ondulations: 14 s 6, 
13S6, 1558, 14s, 1352, 1354, 1552, 15S6, I2s8, 
14S2, 15S2, 1452, 1557, 15S7, I2S2, 14s — mo- 
yenne générale 14 s ^ 

e iih 13m 38s ondulations plus visibles, 
2 a = o mm 6, T = 14 s 7. 

M 1 1 h 28 m 00 s, 2 a = o mm 8, T = 1 1 s 4. 

F 12 h V2. 
Composante EW. Le pendule très tranquille. 

eP 9h 49m 31 s ±55 à 9h 51m 29s petites 
vibrations, 2a = ommr, T = 2si, après 9 h 49m 55s 
superposées aux traces de vibrations plus lentes, T==iis ^2* 
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e 9 h 51m 29Szb'|s à 9 h 56m 57s ondu- 
lations irrégnlières, max. 2 a = i mm 0, T = 1 6 s, super- 
posées de vibrations de 2 s. 

iS 9 h 56 m 57s=t:is une groupe de 2 ou 3 
ondulations lentes, max. 2 a = 4 mm 3 , T = 4 1 s, suivie 
d'ondulations plus rapides, superposées de vibrations de 
15s et 3 s ^2- 

i loh 00m 32s ±35 à loh 04m 39s une 
série d'ondulations avec 2 maximums. 

M* 10 h 01 m 12 s, 2a = 7mmo, T=i6s2. 

M^ loh 03m i2s, 2a = 4mm3, T=i5si. 

e I o h 04 m 3 9 s dz 20 s ondulations très lentes 
T = 44 s, superposées d'ondulations plus rapides mais 
d'une amplitude plus grande, 2a = 10 mm 0,. T = 9S5. 

e loh 08m ^4s oscillatioQs pendulaires for- 
mant quelques groupes fusiformes avec maximums à 

M* loh 09m 20s, 2a = 59mm6, T=i7S4. 

M^ loh lom i8s, 2a = 63mmo, T=i9s9. 

M^ loh 12m 14s, 2a = 43mm7, T=i3s2. 

M* loh 13m 57s, 2a = 37mm3, T = 20s. 
10 h 14 m 46 s à 10 h 31m 46s oscilla- 
tions plus petites, max. 2 a = 24 mm 5, T= d'abord 13 s 
ensuite 16 s, interferées d'ondulations lentes. 

C loh 31m 46s ondulations régulières de pé- 
riodes moyennes dix par dix: 13 s8, 14 s 6, 14 s 2, 13S4, 

14 s 2, 13 S 6, 14 s 8, 14 s, 14 s, 1559, 14 s 6, 15 s 2, 

15 S3, 14S8, 1655, 15S4, 1752, I4sé, 17S7, t6s2,. 
17S4, iés4, r2S4, ^3^2} 1557, 1559, i6s3, . . . 

. . . . moyenne générale 15 si. 

F 12 h 3/^. 
Tremblement de terre faiblement resenti à Sofia; signalé 
au sismoscope à 23 h 10 m 16 s. Epicentre proba- 
blement dans la partie centrale des Rhodopes. 
Incertitude des données horaires zh 3 s. 
Composante NS. Le pendule un peu agité. 

iP 23h 10 m 28sih rs dix huit petites vibra- 
tions d'amplitude presque constante, 2a=omm2, T=is7. 
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iL 2311 lom 58sd=is vibrations très serrées 
superposées aux traces d*oscillations^ pendulaires qui ont 
commencé par un déplacement de la plume de ommj 
vers le nord suivi d*un déplacement contraire de immj. 
Après cela l'amplitude a varié comme il suit: dépla- 
cement de 2 mm 5 vers le nord, 3 mm 7 vers le sud, 
2 mm 8 N, 3 mm 6 S, 4 mm 1 (à 23 h 1 1 m) N, 3 mmy S, 
2 mm 5 N, 2 mm 9 S, 3 mm o N, o mm 8 S, o mm 8 N, 
imm4S, 2mm7N, imm3S, immyN, i mm 9 S etc. 
graduellement décroissant. Période moyenne d'abord isi, 
ensuite 1 s 2 et 1 s 6. 

C 25 h 1 1 m 49 s, T = I s 8 (au commence- 
ment) I s 9 et 2 s Va f à la fin). 

F 23 h 15 m V2' 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP 23h lom 2'is±: is petites vibrations. ^ 

eL 23h -fom 36szh:is déplacement de la plume 
de mm 9 vers l'ouest, suivi d'un autre de 2 mm 7 vers 
la côté opposée ; ensuite déplacement de 4 mm i vers 
l'ouest, immSE, imm4W, imm6E, 3mmoW, 3mm3E, 
I mm 3 W, I mm 6 E, i mm i W, 3 mm i E, 2 mm 3 W, 
imméE, 2mmoW, omm3E, ommyW, imm6E etc. 
Période moyenne i s 4. 

C 2311 II m 46s, T = 2s2. 

F 2311 iSm. 
Petit sismogramme da la môme origine qui le précédent. 
La secousse, à Sofia non ressentie, a été signalée 
au sisraoscope à 23 h 19 m 50s. 
Composante NS. 

eP 2311 19 m 25 s vibrations invisibles. 

eL 23 h 19 m 52 s vibrations plus grandes. 

M 23 h 19 m 57s, 2a = omm4. 

C 2311 20m 21 s, T = 2S ^2- 

F 23 h 21 m 33 s. 
Composante EW. 

eP 23 h 19 m 23 s. 

eL 2311 19 m 53 s. 
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M 23 h i^m 57 s, 2a = omm2. 

F 23h 2im 33s. 
Petit sismogramme d'origine voisine. JLe mouvement sis- 
mique est signalé au sismoscope de Sofia à 2 h. 
56m 03 s. 
Composante NS. Le pendule un peu agité. 

e 2h 55m 33s? 

eL 2 h 55 m 50 s apparition graduelle de vi- 
brations, raax. 2 a = o mm i, T = 2 s. 

F 2 h 57 m. 
Composante EW. Le pendule très tranquille. 

e 2h 55m 21 s? 

iL 2 h 55 m 50 s vibrations assez régulières 
qui ont commencé avec un déplacement de la plume 
de o mm i vers Touest. 

M 2 h 56m 02s, 2a = omm2, T=is5. 

C 2h 56m 20s, vibrations de 4s superposées 
avec petites vibrations plus rapides. 

F 2h 57 m '/s- 
Petit sismogramme d'origine lointaine. 
Composante NS. Le pendule assez tranquille. 

eS 8h 55m 22s apparition graduelle de pe- 
tites vibrations irrégulières suivies d'un calme presque 
complet. 

eL 8 h 59 m V2 apparition graduelle de vibra- 
tions plus grandes. 

Ml 9 h 59m 48s, 2a = omm4, T=iis7. 

M2 9 h 04ni 52s à 9h 06m vibrations exces- 
sivement régulières, 2 a = o mm 4, T = 10 s 9. 

9 h 06 m 22 s à 9 h 21 m 22 s vibrations ré- 
gulières d amplitude presque constante, max. 2a=omm5, 
faiblement interferées de vibrations d'une période dif- 
férente. 

Ma 9 h 25m, 2a = omm4, T^iis2. 

M4 9h 29 m, 2a = ommj, T=i4s. 

C 9 h 39 m? 

F loh. 
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Composante EW. Le pendule tranquille. 
eP 8h 50m Va? 

•eS 8 h 55mV4 petites vibrations régulières, 
max. 2a = ommi, T = 7S5. suivies d'un calme pres- 
que complet. 

eL 8 h 59 m V2 apparition graduelle. 
Ml 9 h, 2a = omm3, T=ios. 

9 h 05 m, T=ios, 
M2 9 h II m, 2a = omm5, T=iis9. 
Ma 9 h 15 m, 2a = omm6, T=ios5. 

9 h 25 m, T= los V2. 
F 9 h 50 m. 
Très petit sismogramme d'origine lointaine. 
Composante NS. Le pendule un peu agité, 
e i6h. 

1 6 h 24 m 565 à 1 7 h ondulations lentes, 

T=i7s V2, 15 s V2» 15 s. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 16 h 00 m 56 s, T=ios. 

e 16 h 13 m 54 s, T = 2is. 

M .16 h 37m 54s, 2a = omm2, T=i3s. 

F ? 
Petit sismogramme d'origine voisine. 
Composante NS. 

e 1311 01 m 03 s vibrations invisibles. 

e 13 h 01 m 29 s les vibrations deviennent un 
peu plus visibles. 

i 13 h 01 m 52 s petites vibrations d'amplitude 
presque constante, 2 a = o mm 2, T = i s i, superposées 
aux traces de vibrations plus lentes, T = (3S7). 

C 13 h 02 m 15 s. 

F 13 h 03 m. 
Composante EW. 

e 13 h 01 m 05 s vibrations invisibles. 

e I3h 01 m 28s très petites vibrations régu- 
lières, T=IS2. 

M 1311 01 m 49 s à 13}! 01 m 54 s quatre 
ondellettes très régulières, 2 a = o mm i, T = i s 2, sui- 
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vies de quelques groupes de vibrations plus petites et 
irrégulièrement interferées. 

F 13 h 04 m. 
Petit sismogramme d'origine voisine. 
Composante NS. Le pendule très agité. 

e I h 09 m 50 s. 

M ih 09m 58s, 2a = omm4, T = 3s. 

F I h 1 1 m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e I h 09 m 48 s à i h 09 m 54 s cinq vibra- 
tions, 2 a = mm i, T = i s 2, suivie d'une pause. 

i ih 10 m une seconde groupe de vibrations, 
max. 2 a = mm 2, T = 3 s. 

F I h 1 1 m ^2- 
Petit sismogramme d'origine voisine. La secousse est 

signalée au sismoscope de Sofia à 3h 51m 33s. 
Composante NS. Le pendule très agité. 

e 3 h 50 m 40 s très petites vibrations. 

eL 3 h 50 m 52 s trois vibrations régulières,. 
2a = omm5, T = js. 

M }h 50 m 57 s. 

F 3 h 52 m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

Nulle trace. 
Petit sismogramme probablement de la même origine que 
cel du 13 juillet. La secousse sismique est signalée 
au sismoscope de Sofia à 6 h 04 m 49 s. 
Composante NS. Le pendule assez agité. 

e 6 h 04 m 29 s. 

M 6 h 04m 37s, 2a = ommo, T=isV2- 

e 6h 04m 50s vibrations irrégulières. 

M 6 h 04m 56s, 2a = ommi, T=is2. 

F 6 h 06 m ^2- 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 6b 04m 23 s. 

i 6h 04m 47s à 6h 04m 52s quatre onde- 
llettes, 2 a = o mm r, T = i s 2. 
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e 6 b 05 m 06 s vibrations assez irréguelîères. 

M 6 h 05m 19s, 2a = omm2, T = 2sV2- 

F 6 h 07 m. 
Ondulations lentes. 
Composante NS. Le pendule assez agité. 

9 h 25 m à 10 h ^4, T=i5s (au commen- 
cement), 14 s, 15 s. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

9 h 25 m à 10 h V4, 1' = 26 s (au commen- 
cement), 18 s, 14 s. 
Ondulations lentes. 
Composante NS. Le pendule très agité. 

22h 29m à 22h^,4, Max. 2a = omm7, T=i3s. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

22 h 29m à 22 h ^/4. 

M 22b 30m V2> 2a = omm8, T= i6s. 
Petit sismogramme d'origine voisine. Le mouvement sismi- 
que est signalé au sismoscope de Sofia à i2h 22m 04s. 
Composante NS. Le pendule un peu agité. 

eP i2h 21 m 33s apparition graduelle de peti- 
tes vibrations, T = 2 s, non superposées aux vibrations 
plus lentes. 

eL i2h 2im 50s à 12b 21m 59s la plus 
grande onde de la partie principale, 2 a =3 x mm 3, à peine 
superposée de petites vibrations et suivie de vibrations 
régulièrement décroissantes de période moyenne 5 s et 2 s 2. 

F i2h 24m Vi- 
Composante EW. Le pendule extrêmement agité. 

e I2h 2im 31s, T=is9. 

eL I2h 2im 46s, Max. 2a = omm^, T=?=2si 
sur 5 s ^2- 

F I2h 24 m. 
Extrêmement grand sismogramme d'une ressemblance 
parfaite dans ses phases initiales avec le sismogramme 
du 9 Juillet. 
Incertitude des données horaires :t 3 s. 
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Composante NS. Le pendule assez tranquille. 

eP 2h 55m ojsztss petites vibrations, Max. 
2a = omm2, ^T = 2S5, de 2h 55m 14s à ih 55m 
37s superposées à 5 ondulations de 8s, ensuite aux 
traces invisibles d'ondulations. 

e 2 h 57 m 05 s zh 3 s ondulations, Max. 
2a= imm6, T= 14s, superposées de petites vibrations, 
2a = omm2, T = 2S4. 

2 h 37 m 45 s à 3 h 02 m 17 s ondulations 
irrégulières d'amplitude graduellement accroissante, Max. 
2 a = I mm 4, T = 1 2 s 8, superposées de petites vibra- 
tions, plus visibles au commencement, T = 2s6. 

iS 3 h 02 m I7sdi rs deux grandes ondula- 
tions très irrégulières, 2 a = 8 mm 4 et 5 mm 5 , T = 3 9 s, 
superposées de vibrations de 10 s 3. 

e 3 h 03m 41 s à 3h 05m 46s vibrations 
îrrégulières, 2 a = 2 mm o, T == i o s 9 . 

i 3 h 05 m 46sih3s à 3 h 07 m 49 s une 
groupe fusiforme de 7 oscillations pendulaires, Max. 
2a = 38 mm 2, T= 1756. 

3 h 07 m 49 s à 3 h 09 m oscillations pendu- 
laires plus petites et irrégulièrement interf crées, T= i4sV2- 

e 3 h 09 m oscillations pendulaires rapidement 
accroissantes. 

M 3 h 14 m ^4» après avoir atteint une demi- 
ampiitude de 8émmo, la plume s'est détachée du porte- 
plume. Le pendule n'a pas fonctionné jusqu'à 7 h 03 m. 
Composante EW. Le pendule assez agité. 

eP 2h 55m oészbjs petites vibrations, su- 
perposées aux traces de vibrations plus lentes, Max. 
2a:3?omm6 à ih 55m 38s, T = 6s. 

e 2 h 57 m ondulations, 2 a = i mm 2, super- 
posées de vibrations plus petites. 

eS 3h 02 m 42 s ondulations très irrégulières, 
2 a = 2 mm i , T = 40 s, superposées de vibrations plus 
petites, T=ios. 

i 3 h 06 m 02 s à 3 h 08 m 45 s ondulations 
irrégulièrement interferées, 2a = 6mmo. 
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e 3 h 08 m 45 s grandes oscillations pendu- 
laires irrégulièrement interferées, Max. 2a = 56 mm o, 
T= i6s. 

3 h 13 m la plume est sortie en dehors du pa- 
pier; a cause de cela Tinscription est perdue jusqu'à 3h 3 im. 

M ? > i30mmo. 

3h 3rm à 3h 44m neuf groupes fusiformes 
d'oscillations pendulaires, Max. 2 a := 41 mm 8, T = i8s4^ 
2os5^ 1958, i6s, i8s5, rys, 15s, 15s et 17s. 

C 3 h 34m, la période moyenne déterminée de 
23 groupes à dix ondulations est: 12S9, 14S4, r4sé, 
14SI, I2S9, I2S4, 1553, lysS i6sj, I5s8, 1451, 
13S2, 15S3, 1453, 15S9, 14S9, 14SI, 13S8, lésy, 
14S8, 1456, i6s2, 15S2 moyenne générale 14S8. 

Ml 4h 52m, 2a=imm4, T=i8s5. 

M2 5h 02m, 2a=rmmi, T=i8s5. 

Ma 5 h 1 1 ni, 2 a = I mm o, T = 17 s. 

M4 5 h 32m, 2a=imm3, T=i8s. 

Mo 5 h 38m, 2a = 2mmo, T=i8s6. . 

Me 6h oim, 2a=immr, T=I9S2. 

F 7h ? 
Petit sismogramme d'origine voisine. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

e 22 h 39 m. 

eL 22h 39m 40s deux vibrations. Maximale 
2 a = o mm 4, T = 8 s et 3 s, superposées de traces de 
vibrations plus petites. 

C 22 h 40m 04 s vibrations invisibles, T = 2S5. 

F 22h 41m. 
Composante EW. Le pendule très agité. 

22h 39m 48s traces invisibles. 

Août 

Assez grand sismogramme d'une secousse ressentie à 

Firous-bey-Verisovitz (Turquie d'Europe). 
Incertitude des données horaires zt i s. 



Bulletin sismographique. — Août 190$ (n. st.) 



33 



J^6 



Date 



S8 



Composante NS. Le pendule un peu agité. 

iP 5h 09 m 34sif:is deux espèces de petites 
vibrations avec périodes moyennes isy et es superpo- 
sées aux ondulations très visibles dès le commencement, 
T= 15s. 

i 5h lom 29sit:is quatre grandes vibra- 
tions assez serrées, Max. 2 a = 5 mm 3, T= 3 s 5. 

M 5 h 10 m 51s, 2a=iommo, T=i8s. 

e 5h 10 m 58s petites vibrations de 2 s 2, 
superposées aux ondulations de la partie maximale. 

C 5 h II m 30s. Période moyenne au com- 
mencement 3s2àlafin5s5. 

F Après 5 h 19 m (la fin se perde dans une 
grande agitation du pendule). 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

iP 5 h 09 m j4 s vibrations graduellement ac- 
croissantes, T = 3 s 3. 

eL jh lom 31s apparition graduelle de grande 
ondulations, au commencement superposées des vibra- 
tions de la partie préliminaire. 

M jh iim OIS, 2a=i3mmo, T=i6s. 

C 5 h 1 1 m 47 s, période moyenne au com- 
mencement 3 s, ensuite 8 s 7 superposées de vibrations 

F 5 h 30 m. [plus rapides. 

Très petit si^mogramme d'une secousse sismique signalée 

au sismoscope de Sofia à 9h 36m 03s. 
Composante NS. Le pendule assez agité. 

e 9h 35m 17s vibrations très petites, T=is7. 

e 9h 35m 44 s vibrations plus visibles graduel- 
lement accroissantes. 

Ml 9 h 36 m ois, 2a = mm 3, T = 4S5, su- 
perposées de vibrations plus petites, T = i s 4 ; le maxi- 
mum est suivi d'un cnlme presque complet. 

M2 9h 37m 02s, 2a = ommi, T=is8.- 

F 9 h- 40m. 
Composante EW. Le pendule très tranquille. > 

e 9h 34m 53s vibrations à peine visibles 
graduellement accroissantes. 
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Ml 9I1 35m 47s, 2a = ommr, T=is9, 
suivi d'un calme presque complet. 

Ma 9 h 36 m 50s, 2a = mm 2, T = 20s. 
F 9 h 40 m. 

59 6 Petit sismogramme d'origine voisine. Incertitude des don- 
nes horaires zt 5 s. 

Composante NS. Le pendule assez tranquille. 

eP 23 h 55 m 59s ? 

iL 23 h 56m 33 s. 

M 23 h 56 m 40 s, une onde, 2a = 2 mm 5, 
T = 8s suivie de vibrations irrégulièrement superposées, 
2a=immo, T==4S5 et 2 s 3. 

C 23 h 57 m 1/4, T = 4s Va. 

F 24 h. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 23 h 55 m 54 s petites vibrations d'une pé- 

F 23 h 57 m. [riode moyenne 2 s 7. 

60 12 Petit sismogramme probablement de la même origine que 

le précédent. Incertitude des données horaires ±55. 

Composante NS. Le pendule un peu agité. 

eL 21 h 27 m 42 s. 

M 2ih 27m 50S une onde, 2a=^immo, 
T = 8 s, suivie de vibrations plus petites graduellement 
décroissantes, max. 2a = omm 4, T = 5 s 5. 

C 2ih 30m, T = 3si. 

F 2ih 32m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 21 h 27 m 02 s ±5 s très petites vibrations 
graduellement accroissantes. 

eL 21 h 27 m 50 s. 

M 2ih 27m 56s vibrations irrégulières gra- 
duellement décroissantes, max. 2a ==.0 mm 5, T = 5s6 

C 21 h 28mV2, T = 5si. [et 2 s 3. 

F 21 h 34 m. 

61 23 Petit sismogramme d'origine voisine. 
Composante NS. Le pendule assez tranquille. 

e 4 h 3 1 m 44 s. 



Bulletin sisraographique. — Août 1905 (o. st) 



35 



JVo 



Date 



M 4 h 31m 58 s, 2a = mm 3, T = 7s. 

F 4 11 3 3 m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 4h 31m 42s. 

M 4 h 32 m 12 s, 2a = mm 2, T = 5s8. 

F 4 h 3 ^ m. 
*62 23 Petit sismogramme d'une secousse signalée au sismoscope 

de Sofia à 16 h 39 m 39 s. 
Compostante NS. Le pendule un peu agité. 

e 16 h 40 m 44 s vibrations très petites. 

M 16 h 41m 30 s^ 2a=;=fOmm2, T = 3s. 

F 16 h 43 m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP i6h 40m 17s très petites vibrations gra- 
duellement accroissantes. 

eL 16 h 41m 04 s. 

M i6h 41m 22s, 2a = omm5, T = 4s, su- 
perposées de vibrations plus petites de 155. 

C i6h 41 m 37s. Période moyenne d'abord 

F 6 h 45 ni. [i s 9, ensuite 355. 

•63 25 Petit sismogramme d'origine voisine. Incertitude des don- 
nées horaires =t 5 s. 
Composante NS. Le pendule assez agité. 

Nulles traces. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 19 h 53 m 28 s di 10 s. 

Ml 19 h 54m 16 s, 2a = ommi, T = 4s. 

M2 19 h 55 m 35 s, 2a = mm 2, T = 5s8. 

F 20 h. 
^4 25 Très petit sismogramme d'origine voisine. Incertitude des 

données horaires ±55. 
Composante NS>. he pendule tranquille. 

e 20 h 44 m 38 si: 5 s. 

M 20 h 44m 58 s, 2a = mm 2. 

F 20 h 47m. 

Composiinte EW. Le pendule tranquille, 
e 20 h 44 m 44 s dz 5 s. 



r 



36 



Bulletin sismographique. — Aoûi 190$ (n. st) 



M 



Date 



65 



66 



67 



28 



28 



29 



M 2oh 45 m 44s, 2a:=omm2, T = 4s*/a- 
F 20 h 47 m. 
Très petit sismogramme d'un tremblement de terre si- 
gnalé au sismoscope de Sofia à 15 h 49 m 25 s. 

Composante NS. Le pendule un peu agité. 

e 15 h 49 m 04 s à 15 h 49 m 29 s traces de 
petites vibrations. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 1 5 h 48 m 47 s tmces. 

eL I5h 49m 06 s vibrations plus visibles,. 
1 1= I S3. 

M 15 h 49m 14s, 2a = ommi, T=is7. 

C 15 h 49 m 21 s, T = 5S2. 

F 15 h 50 m ^2- 
Très petit sismogramme d'origine voisine. 

Composante NS. Le pendule un peu agité. 

e 18 h 34 m 40 s. 

M 18 h 34m 44s, 2a = ommo, T = 2s8. 

F 18 h 35mV2. 

Compensante EW. Le pendule tranquille. 

e 18 h 34m 36 s traces. 

M 18 h 34 m. 47s, 2a = ommo, T=3s.. 

F i8h 36m. 
Très petit sismogramme d'origine voisine. 

Composante NS. Le pendule un peu agité. 

e 10 h 31m 40 s. 

M 10 h 31m 58s, 2a = ommo. 

F loh 33m. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

e roh 31m 39s. 

M 10 h 31m 55s, 2a = ommi5 T = is4. 

F iph ^3 m. . 
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Septembre 

Petit sismogramme d'orgine voisine. 
Incertitude des données horaires ±: 5 s. 
Composante NS. Le pendule très agité. 

M 3 h 06m 47s, 2a = omm6, T=ios. 

F 3 h 10 m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

eL 3 h 06 m 45 s. 

M 3 h 06 m 51s, 2 a = mm 5, T = 5 s. 

C ? T = 4s. 

F 3 h 12 m. 
Très petit sismogramme d'un tremblement de terre signalé 
au sismoscope de Sofia à i6h 14m 2és et non ressenti. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 
Trace à peine visibles. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

i 16 h 14m 03 s à léh 15m Va quelques grou- 
pes de vibrations très petites, max. 2a = ommo, pé- 
riode moyenne d'abord i s, ensuite IS5. 
Petit sismogramme d'origine voisine. 
Incertitude des données horaires ±: 5 s. 
Composante NS. Le pendule assez agité. 

e 22 h 45 m? 

22 h 45 m 26 s à 22 h 47mV2 très petites 
vibrations, 2 a = o mm i, T = i s 9. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 22 h 44m 555.^ 

eL 22 h 45 m 41s. 

M 22 h 45m 43 s, 2a = omm4, T = 4sV2- 

F 22 h 49 m. 
Assez grand sismogramme d'une secousse ressentie dans 
le sud ouest de la Principauté. A Sofia du degré II — IIL 
Incertitude des données horaires i 5 s. 
Composante NS. Le pendule assez agité. 

e ih 22 m 17 s. 

M I h 22 m 3 1 s, 2 a = 2 mm 2, T = 5 s V2> 
superposées de vibrations plus petites, 2a = omm5, 
T = I s 2. 
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C ih 22 m 39s, T = 2s. 

F I h 24 m V«. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP ih 22m 06s vibrations à peine visibles, T=is 3 . 

iS ih 22m 17s très petites vibrations super- 
posées aux traces de vibrations plus lentes, T = 4s. 

iL ih 22 m 25 s à ih 22 m 44s deux ondes^ 
max. 2a=:3mmo, superposées de vibrations très serrées,. 
2a=imm2, T=is2. 

C ih 22 m 44 s. 

F I h 27 m. 
Assez grand sîsmogramme d'origine voisine. 
Composante NS. 

e ih 27m 09 s à ih 27 m 33 s traces de 
petites vibrations. 
C o m*p osante EW. 

e I h 27 m 08 s à ih 27 m 33 s traces de 
petites vibrations, T = i s é. 

Très grand sîsmogramme d'origine relativement lointaine. 
La secousse a été signalée au sismoscope à ih 44 m 50 s^ 
Incertitude des donées horaires ±:i2s. 
Composante NS. Le pendule assez agité. 

iP ih 44 m 57 s à ih 45 m }6s quatre vi- 
brations presque égaux 2 a = 2 mm 2, T = 9s8, qui ont 
commencé par un déplacement de la plume de omm7 
vers le nord, suivi d'un autre de î mm 6 vers le côté 
opposé. Ces grandes vibrations sont superposées de traces 
de vibrations plus rapides. 

ih 45 m 36s à ih 46m 23s vibrations plus 

petites, 2 a = I mm j, T ii= 5 s i superposées de vibra- 
tions plus rapides. 

iS ih 46 m 23 s trois grandes ondes d'ampli- 
tude constante, 2 a = 5 mm 0, T = 12 s superposées de 
vibrations plus petites, 2 a := i mm o, T = 2 s 6. 

iL ih 46 m 55 s accroissement brusque de 
l'amplitude et de la période, 2 a = 2 j mm 0, T = jo s,. 
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siaperposées de vibrations plus rapides, 2 a = 3 mm o, 
T = j s2. 

e I h 47 m 47 s oscillations pendulaires • très 
grandes qui ont atteint un maximum de plus de 125 mm o 
entre i h 48 m 06 s et i h 49 m 46 s (la plume a 
dépassé le bord du papier), période moyenne de 21s. 

C ih 52 m 27 s ondulations irrégulièrement 
décroissantes avec une période moyenne d'abord de 5 s 
ensuite de 8s, ils et 12s à la fin. 

F 2h 30m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

iP I h 45 m 57 s vibra tîoîns presque égales 
2 a =i j mm o, T 2==^ 9 s 4. 

eS I h 46 m 26 s vibrations plus grandes, max. 
2 a= 1 1 mm 6, T = 1 3 s. 

eL ih 47 m 12 s deux grandes ondulations, 
2a = 22mm5, T = 2os, superposées de ^^ibrations plus 
rapides, Max. 2a=iommo, T = 5S7. 

e I h 48 m OIS oscillations pendulaires très 
grandes, A = i h 49 m ; Après avoir atteint une double 
amplitude de i3rmm*o, la plume a dépassé le bord est 
du papier et s'est détachée du porte-plume. 
Ondulations lentes. 

Composante NS. Le pendule tfès agité. 
Nulles traces. 
Composante EW. Le pendule un peu agité. 

e 20 h 26 m. 

M 20 h 39 m^ 2a=omm4, T=i2s. 

F 23 h. 55 m. 
Assez grand sismogramme d'origine très lointaine. 
Incertitude des données horaires zb 5 s. 
Composante NS. Le pendule n'a pas fonctionné. 
Composante EW. Le pendule assez tranquille. 

eP 6 h 14m 44s ±10 s petites vibrations d'une 
période moyenne de 1 1 s. 

iS 6 h 25 m 08 s zb 2 s vibrations très visibles, 
Max. 2a = omm7, T=iis4. 
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eL 6 h 43 m ï6s apparition graduelle d'ondu- 
lations lentes, 2 a = i mm i, T = 3 1 s 3. 

e 6h 46m 24s ondulations plus rapides, T= 
22 s 5, passant graduellement en oscillations pendulaires 
formant de petites groupes fusiformes. 

M 6 h 57m 09s, 2a =17 mm 6, T = I7S3. 

C 6h 59m i8s plusieurs groupes fusiformes 
de petites ondulations de périodes moyennes successive- 
ment 18 s, 12 s 5, 1555, 1555, 17 s 5, 15 s 2, 16 s 5, 

F Après 8 h. [16 s 4 etc. 

Très petit sismogramme d'une secousse faiblement res- 
sentie à Rîlski-monastir et signalée au sismoscope 
de Sofia à rh 21m 27 s. 
Composante NS. Le pendule un peu agité. 

e ih 21 m 32s vibrations à peine visibles, 

F ih 22 m 02 s. [T=is. 

Composante EVV. Le pendule tranquille. 

e ih 21 m 30s vibrations très petites, Max. 
2a = ommT, T = is4. 

F ih 22 m 46 s. 
Petit sismogramme d'origine voisine. La secousse sismique 
est signalée au sismoscope de Sofia à I3h 26 m 35s. 
Composante NS. Le pendule très agité. 

e I3h 26m 2IS. 

M 13 h 26m 57s, 2a = omm2, T=rs7. 

F 13 h 28 m 21 s. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

eL 1311 26 m 36 s. 

M 13 h 26m 48s, 2a = mm 9, T = 8sV2> 
superposées de petites vibrations, T=is5. 

C 13 h 27 m 04 s, vibrations plates à peine 
visibles, T = 9 s V2- 

F 13 h 28 m 21 s. 
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Octobre 

Très petit sismogramme d'un tremblement de terre signalé 

au sismoscope de Sofia à oh 01 m 35 s. 
Composante NS. Le pendule très agité. 
Nulles traces. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e oh 01 m 30s. 

M oh 01 m 46s, 2a = ommr, T = 2s4. 

F o h 03 m. 
Petit sismogramme d'un tremblement de terre ressenti 
à Boboschévo, Rilski-monastir et Bania-Tschépinska ; 
signalé au sismoscope de Sofia à 16 h 43 m 52 s. 
Incertitude des données horaires =iz 5 s. 
Composante NS. Le pendule assez agité. 

eP ? 

iS 16 h 43 m 53 s apparition subite de vibra- 
tions graduellement décroissantes, Max. 2 a = o mm 5, 
T= r s 3. 

iL i6h 43 m 59m vibrations plus lentes, T=4 s 
(au commencement) et 2 si. 

M 1 6 h 44 m 05 s, 2 a = I mm 7 (à la fin). 

C 1 6 h 44 m r 5 s, période moyenne d'abord 
de 2 s 4, ensuite de 2 s 8. 

F Après 16 h 47 m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP r6h 43m 42s très petites vibrations, T= 
o s 8, superposées aux traces de vibrations de 4 s. 

iS i6h 43m 54s, Max. 2a=omm7, T=is3. 

eL i6h 44m oés apparition graduelle de vib- 
rations plus lentes. 

M 16 h 44m 10 s, 2a = omm9, T = 2s6. 

C i6h 44m 15s, T = 2si. 

F léh 49 m. 

Grand tremblement de terre ressenti dans la plus grande 
partie de la Principauté, provenant probablement du 
même épicentre que le grand tremblement de terre 
du 4 Avril 1904. 

Incertitude des données horaires ifc 5 s. 
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Composante NS. Le pendule assez agité. 

iP 7h27ni32s déplacement subit de la plume 
de i6mmo vers le nord smvi duo autre de 41 mm 7 
vers le côté opposé. Cette onde, d'une période complète 
de 10 8^2» est superposée de vibrations macrosismiques 
plus rapides. Dans une seconde onde l'amplitude a atteint 
5rmmo et après cela la plume ayant dépassé le bord 
nord du papier a resté là jusqu'à 8 h 14 m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

iP 7 h 27ni 3^ s déplacement de la plume de 
4 mm 8 vers Test et immédiatement après cela grandes 
oscillations pendulaires, T = 22si, avec le maximum de 
lié mm 5 au commencement superposées de vibrations 
macrosismiques, max 2a = 22 mm 0, T = i s 6. 

C 7h29mi8s vibrations très irrégulières gra- 
duellement décroissantes superposées aux traces d'oscilla- 
tions pendulaires; période moyenne au commencement 

F 7 h 50 m. [de 2 s 3, eusuite de 5 s 6. 

Faible secousse de la même origine que la précédente;, 
signalée au sismoscope de Sofia à 7h 39m 36s. 
Composante EW. 

e 7h 39m 34s vibrations régulières sur les 
ondulations finales du sismogramme précédent. 

•M 7 h 39 m 35s, 2a==immi, T=iso. 

F 7 fa 40 m ^/^ 
Très petit sismogramme de la même origine que les 

précédents. 
Composante EW. 

e 7h 49m 04s, max. 2a = omm2, T=isr. 

F 7 h 50 m. 
Très petit sismogramme d'une faible secousse ressentie 

à Rilski-monastir et Samokov. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

e 2 h 37 m 23 s vibrations très petites. 

F 2 h 38m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

eL 2 h 37 m 19 s. 
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M ah 37m 24s, 2aî=ommi, T=is2. 
F 2 h 38 m Va. 

84 12 Très petit sismogramme d'une faible secousse ressentie 

à Rilski-monastir et signalée au sismoscope de Sofia 
à 22 h 54 m 53 s. 

Composante NS. Le pendule un peu agité. 

e 22 h 55 m OT s vibrations très petites. 

F 22 h 55m Va- 
Co m posante EW. Le pendule tranquille. 

iL 22 h 5 5. m 02s vibrations très régulières 
graduellement décroissantes, max. 2a = o mm r , T = ï s i . 

F 22 h 56 m. 

85 18 Très petit sismogramme d'une faible secousse resîientie 

à Sitniakovo (département de Sofia) et signalée au 
sismoscope de Sofia à 18 h jSm 57s. 

Composante NS. Le pendule très agité. 
Nulles traces. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

e iSh 58m 54s vibrations à peine percep* 
F 18 h 59 m ^2- [tibles, T = i s 2. 

86 20 Petit sismogramme d'origine voisine, peut-être en cor- 

respondence avec uiie forte secousse ressentie à 
Schabla (départament de Varna) et plusieurs autres 
villages voisins. 

Composante NS: Le pendule tranquille. 

e 14b 01 m 15s vibrations à peine visibles,. 
T = I s. 

eL 14 11 01 m 22 s apparition graduelle de vi- 
brations plus grandes. 

M 14 h 01 m 30m, 2a = mm 2, T=is9. 

F 14 h 03 m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

eL 14 h 01 m 22 s. 

M 14 h 01 m 29s, 2a = omm2, T=is8. 

F 14 h 03 m. 

87 21 Petit sismogramme d' origine relalivement lointaine sans 

phases déterminées. 

Insertitude des données horaires d: 5 s. 
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12 s, 2a=imrao, 
35 s, T = 9 s 0. 



deviennent 



vibrations 



T = 7 s 6. 



Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP II h 05 m lis vibrations à peine visibles 
graduellement accroissantes. 

e II h 07 m 22 s les vibrations 
plus grandes, T = 3 s 2. 

e 1 1 h 09 m IIS apparition de 
plus lentes, T = 6 s 6. 

M 1 1 h 12m 

C II h 16 m 

F 1 1 h 40 m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 1 1 h 05 m OIS deux groupes de petites vib- 
rations, max. 2a = o mm 2, T = 4 s. 

e II h 07m 22s vibrations plus rapides, max. 
2a = mm 4, T = 2 s. 

M II h 13 m 37s, 2.1 = mm 5, T = 4S9. 

F II h 28m. 

88 21 Petit sismogramme d'origine voisine. 
Composante NS. Le pendule assez tranquille. 

e 1311 26 m 52 s vibrations à peine visibles. 
F 13 h 28 m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 1311 2ém 46s, max. 2a=ommi, T=is6. 
F 1311 30m. 

89 22 Assez grand sismogramme d'un tremblement de terre 

ressenti à Bourgas, Andrianople, Constantinople et d'aut- 
res; signalé au sismoscope de Sofia à 3h 56m 20s. 

Incetritude des données horaires it 5 s. 
Composante NS. Le pendule très agité. 

eP 3 h 55m 43 s, T=3S9. 

eL 3 h 56 m 49s ondulations d'une période 
moyenne de 10SV2J superposées de petites vibrations, 
T = 2 s V2.. 

M 3 h 57m, 2a=3mmo, T=iis. 

C jh 58m 09s, T = 6s — 7sV2- 

F 4h 12m. 
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Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP 3 h 55 m 42s vibrations graduellement ac- 
croissantes, T = 4 s. 

M jh 55m 58s, 2a = omm3, T = 4s. 

i 3h 56 m lés apparition subite de vibrations 
plus petites, T = i s 2. 

eL 3 h 56m 44s vibrations lentes, T = 7s5, 
superposées de traces de vibrations plus rapides. 

M 3 h 58m 12 s, 2a = 2mmo. 

F 4h 07m. 

90 22 Petit sismogramme d'un tremblement de terre ressenti 

dans plusieurs lieux des départements de Pleven, 
Vratza, Sofia, Plovdiv et Kustendil; à Sofia du degré III. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

iP II h 08m 565 vibrations rapides, 2a=omm5. 

iL iih 09m vibrations rapides plus grandes, 
graduellement décroissantes, Max. 2a = 2 mm 5. 

F II h II m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

iP iih 08m 56s vibrations rapides, 2a = mm 3. 

iL iih 09m OIS vibrations un peu plus lentes 
très régulièrement décroissantes, Max. 2a=imm5. 

F II h 12m. 

91 23 Beau petit sismogramme d'uue tremblement de terre res- 
senti dans la partie sud-ouest de la Bulgarie; à Sofia 
du degré III; épicentre en Macédoine. 

Incertitude des données horaires =fc los. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

iP 2h 39m i8s petites vibrations irrégulières, 
2a = omm3, T=is. 

iL 2 h 39m 40s apparition subite de vibrations 
plus grandes graduellement décroisantes. 

M 2 h 39m 43s, 2a = 2mm 3, T = os9. 

C 2 h 40m 05s, T=is5. 

F 2 h 45 m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

iP 2h 39m 22s, 2a = omm3, T=isi. 

iL 2 h 39m 40s, Max. 2a = 2mm5, T=is. 
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C 2 h 40m, T=is6 superposées aux traces 
de vibrations plus lentes. 

F 2 h 44 m. 
Très petit sismogramme d'une tremblement de terre res- 
senti dans la partie sud-ouest de la Principauté et en 
plusieurs lieux en Macédoine; à Sofia du d^rè III; 
épicentre probable dans la partie ouest des Rhodopes. 
Incertitude des données lioraires ±: los. 
Composante NS. Le pendule très agité. 

e 4h 36m 41s. 

M 4h 36m 55s, 2a = ommi. 

F 4 h 38 m. 
C i; m p o s a n t e EW. Le pendule tranquille. 

e 4h 3ém 46s. 

M 4 h 36 m 58s, 2a = ommi, T=isi. 

F 4h 38m. 
Petit sismogramme d'origine relativement voisine. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

e 2 1 h 19 m. 

M 21 h 20m 23 s, 2 a = mm 3, T = 7S3 
sans superpositions de vibrations plus rapides. 

F 21 h 22 m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 21 h 19 m. 

M 2ih 19m jos, 2a = omna2, T = js su- 
perposées aux traces de vibrations d'un période de 3 s. 

F 21 h 22 m, 
Très petit sismogramme d'un faible tremblement de terre 
ressenti à Rilski-monastir et Kotschérinovo; signalé 
au sismoscope de Sofia à oh 20m 08s. 
Incertitude des données horaires i lOs. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

e oh 20m 08s vibrations très petites, T=is. 

F oh 20m 50s. 
Composante EW. 

o h 20 m V« petites traces. 
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5 Petit sismogramme d'un tremblement de terre ressenti à 
Salonique, Amatovo, Karassouli et Gumendjé (Tur- 
quie d'Europe); signale au sisraoscope de Sofia à 
22 h rom 48 s. 
Incertitude des données horaires =fc 5 s. 
Composante NS. Le pendule un peu agité, 
e 22 h 09 m 14 s. 
eL 22h 09m 35s. 

M 22 h 10 m; 2a = mm 6, T=is2 super- 
posées aux vibrations de 4 s. 

F 22 h 12 m. 
Composante EW. Le pendule tranquille, 
e 22 h 09 m 12 s. 
M 22 h 09m 56s, 2a = omm2. 
F 22 h 1 5 m. 
8 Très petit sismogramme d'origine locale. La secousse a 
été signalée au sismoscope de Sofia à 3 h 04m lis. 
Composante NS. Le pendule tranquille, 
e 3 h 03 m 34 s. 

M 3 h 03m 36s, 2a = ommi, T=is4. 
F 3 h 04m 31s. 
Composante EW. Le pendule tranquille, 
e 3 h 03m 33s, T=is6. 

F 3 h 05mV2. 
8 Très petit sismogramme d'une tremblement de terre si- 
gnalée au sismoscope de Sofia à 4 h 1 1 m 04 s. 
Composante .NS. Le pendule un peu agité, 
e 4 h 10 m 54 s. 

M 4 h 1 1 m 04 s, 2 a = mm 3,. T = 3 s 4, su- 
perposées de traces de vibrations très petites. 

F 4h iimV2. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

Traces. 

Le grand tremblement de terre de Moot-Athos, à Sofia 

du degré IV -V. 
Incertitude des données horaires db 5 s. 
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Composante NS. Le pendule tranquille. 

iP 22 h 07 m oj s± is déplacement subit du 
stylet de 10 mm 6 vers le nord suivi d'un autre de 
5jmmo vers la côté opposé et après cela grandes oscil- 
lations pendulaires graduellement décroissantes, max. 
2a>>i8ommo. La première onde d'une période com- 
plète de 18 s est superposées d'assez grandes vibrations 
macrosismiques T = i s 8. 

M après 22 h 07 m 25 s oscillations pendulaires. 

C 22h i8m 02s vibrations très irrégulières, 
période moyenne d'abord 6s i ensuite 657, 9SI 7s6 etc. 

F 23 h % 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

iP 22 h 07 m 03 s ±: I s déplacement du stylet 
de j mm vers l'ouest ; après cela déplacement de 
18 mm 7 vers Test, 39 mm 6 vers Touest et ensuite 
grandes oscillations pendulaires, Max. 2 a > 180 mm o. 
Le deux premières ondes d'une période complète de 
20 s sont superposées de vibrations macrosismiques, 

T = isV2. 

22 h 07 m 49 s le plume a dépassé le bord ouest 

du papier et a resté là. A cause de cela l'inscription 

est perdu jusqu'à 7 h 25 m le jour suivant. 

Très petit sismogramme d'une secousse signalée au si- 

smoscope de Sofia à 22 h 36m 42s. 

Composante NS. Le pendule fortement agité des 

ondulations finales du tremblement précédent. 

e 22h 3ém 2^ s, Max. 2a=ommr, T=is2. 

F 22 h 35 m. 
Petit sismogramme de la même origine que les pré- 
cédents. 
Incertitude des donnés horaires ±10 s. 
Composante NS. Le pendule assez agité. 

e oh 28m 21 s petites vibrations d'une période 
moyenne de i s 2 superposées aux traces de vibrations 
deux fois plus lentes. 

eL oh 28m 59s vibrations plus grandes, T=2s, 
superposées aux ondulations d'une période de 10 s. 



BuUetia âsmogràphique. -^ Novembre 1905 (n. st.) 



49 



J^ 



Date 



lOI 



102 



103 



M oh 29m 13s, 2a = 3mmo, T = 2s6 aux 
ondulations de losYa. 

Coh 29 m jjs vibrations irrégulièrement dé- 
croîssaîitës, T=8s, superposées de petites vibrations de 2 s. 

P oh 32m. 
Petit sismogramme de la même origine que les précédents. 
Incertitude des données horaires ±10 s. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

é ih 14m 26s petites vibrations d'une pé- 
riode moyenne de i s 4, superposées aux traces de vi- 
brations de 4 s 2. 

éL I h 15 m 04 s vibrations plus grandes, 
T = I s 9, superposées aux traces d'ondulations. 

M ih 15 m 22 s, 2a = 2mm6, T = 2s8. 

Cih 16 m, T = 4s2 au commencement su- 
perposées de vibrations plus rapides. 

F ih 24 m. 
Très petit sismogramtne d'origine plus prochaine quQ les 
précédents. La secousse est signalée au sismoscope 
de Sofia à 11 h 55 m 56 s. 
Incertitude des données horaires dz s s. 
Composante NS. Le pendule assez agité. 

ÎL iih 55m 33s, 2a = ommi, T=is4. 

e iih 55m 50 s "apparition de vibrations plus 
lentes, T = 6 s %, superposées de vibrations plus rapides, 

T = 4s." ^ ./'."■'.. " 

F lih 57m. 

Composante EW. Le pendule un peu agité. 

eP II h 55 m 14 s? 

iL II h 55m 32s, 2a = mm 2 T=is3 

F II h 57m. [et 6s Vfi. 

Tremblement de terre au Mont-Athos, signalé au sisiino- 

scope de Sofia à 19 h 07 m 04 s. 
Incertitude des données horaires zh 5 s. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

iP 19 h 07 m 02 s trois vibrations de 2a = 
mm 3 suivies de vibrations plus petites d'une période 
moyenne de is4.* 
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i& 19 h 07 m. 30.S six, vibrations presque égales, 
2 a = o mm 5, T = i s 7. 

iL i^h 07 m i|ps accroissement de l'amplitude 
et de la période, 2a.= immo> T=is8; 

M i9h 08m 02s, 2a.==:2si, T=8s et 159. 

C I9h o&m 30s. vibrations très» irrégulières^ 
T=is&. 

F 19^1. i4ip. 
Composante EW. Le penduU tranquille. 

eP I9.h 07 m Ouf s très, petites, vibrations gra- 
duellement accroissantes, T = i s 5, 

eS 19 h Q7m 28 s vibrations plus grandes, 
2 a =^0 mm 2, T = is6* 

eL 19 b 07 m 40 s apparition graduelle de vi- 
brations encore plus gran4^> Ï=r.s5. 

M. 19 h. 07 m 44.S, 2ra.f=F2<mm3, T = 7sV2 
et I s 5. 

C 19 h 08m i^Sy T =1.819. 

F i9h i4jtxx. 
Très petit sismogrammc d'uQç secousse signalée au sis- 

moscQpe de Soiia à 22 h 5 5 m Q4&., 
Composante NS. Le. pen4ulje. très agité: 

e 22h 55m 05s vibrations très pçtits, Max. 
2a==ommi, T=i.s4* 

F 22 h 56 m. 
Composante EW. Le pendule tranquille* 

e 22 h 55m QO.s, T=i^5. 

AJ 22h 55m i8'S, 2aF=opim,f, T.=4s avec 
traces de vibration^ plus, rapides. . 

F 22 h $6,m. 
Très petit sismogramme, d'origine vo^isine. 
Copiposaate NS. Le. penfiiile. très agité. 

e iih.jim 47s, Max* 2.a = oinmi, T=:is5. 

F II h. 53 m. 
C o nx.p Q, 5 a a t e EW. Le pendijle tcanq^llfe. 
Trace?. 

Très petit sismogramme d'une secousse signalée au sisrao- 
scope de Sofia à 14 h 13 m. 18 s.. 
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Go* posante NS. Lé pentkife ûû peu agité. 

t 'r4Îi i2m 50s Vibrations très petites, T=i s 5. 

i 14 h 13 m 03 s à 14 h 13 m 13 s huit vi- 
feràrtîons pîus grandes, 2 ti =^ o mm 2, T = i s 2. 

e 14^13^1 13^ vîbirations'plus lentes, T=2s5. 

F i4h 15m. 
Gt^m^pôsahte EW. Le pendule trinquïUe. 

e I4h I5m 54s? 

eL 14 h 13 m 03 s vibrations plus visibles, uax. 
2i^=ommi, T = ïs4. 

F t4h 15 m* 

107 10 Très petit sîsmogramme à''un^ secousse signalée au sismo- 

src'ope de ililski-monastir. 

tomposahte NS. Le pendule très agité. 

e 15 h 47 m 02 s. 

t^ Tjh 49 m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 15 h 47m OIS? 

eL 15 h 47 m 09 s petites vibrations très irré- 
guliètes. 

M 15 h 47 m 10 s, 2a = omm2, T=is3. 

F 1 5 h 48 m. 

108 13 Petit sismogramme d'une tremblement de terre ressenti 

r ■ 

à Bania-Tschépinska et Lâjéné (département de 
Plovdiv); signalé au sismoscope de Sofia à 16 h 
08 m 32 s; épicentre probablement à Mont-Athos. 
Incertitude des doniiées horaires d= 5 ^. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

èP î€h 07m 24s vibrations très petites, T==is3. 
eL r6h 08 m 60s apparition graduelle d'ondula- 
lations de 9 s superposées dé petites vibrations de i s 9. 
M i6h 08m 25s, 2a=imino, T=9s et is6. 
C iSh 08m 36s vibrations Irrégulières dune 

période riioyenne de 4 s au cominencement superposées 
de vibrations plus rapides, T=is7. 
F i6h 45m. 
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Composante EW. Le pendule un peu agité. 

eP i6h 07m 236,-T=is3. 

eL i6h 07m 57s. 

M i6h 08m 15s, 2a=imm3, T=^sYa etis5. 

C i6h 08m 33s, T = 5s et 2s2. 

F i6h 15m. 
18 Assez grand sismogramme d'un tremblement de terre 
ressenti à Bania~Tschépinska> Lâjéné et à Salonique. 
Composante NS. Le pendule un peu agité. 

iP oh 20m 37s petites vibrations graduel- 
lement accroissantes avec un maximum de omm4 à 
h 20 m 43 s période moyenne de i s 4. 

i oh2im-09s vibrations très serrées, Max. 
2 a = 2 mm 4, T = i s 5, superposées aux traces d'on- 
dulations. 

M oh 21 m 31 s 2a=3m'm3, T=6s et tsj. 

C oh 2im 51S. 

F oh 26m. 

s, 

Composante ÈW. Le pendule tranquille. 

eP oh 20m 4IS vibrations très petites, ï=r s 4. 

i oh 21 m 08s vibrations plus grandes, nax. 
2 a = 2 mm o, T = i s 4, superposées aux ondulations 
d'une période moyenne de 6 s environ. 

M oh 21 m 18 s, 2a = 3mmo, T=8s et IS4. 

C oh 2im 38s, T==i2S5 au commencement 
superposées aux traces de vibrations plus lentes. 

F oh 30m. 
18 Très petit sismogramme d'origine voisine. 
Incertitude des données horaires ±15 s 
Composante NS. Le pei;idule très agité. 

. e 3 h 04 m 57 s vibrations très petites, Max. 
2a==ommi, T=is9. 

F jh 07m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 3 h 04m 29 s, Max. 2a = omm3, T = 6s 
superposées avec traces de vibrations plus rapides. 

F 3h 07ni. 
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18 -Petit: sîspipgraaune d'un tremblement de terre signalé 
au sismoscope de Sofia à I9h 31m 49s. 
Composante NS.- Le pendule, fortement agité. 

e I9h 31m 25s vibrations à peine visibles^ 
T= I S4, 

eS I9h 31m 47s vibrations plus grandes, 
T= I s 6. . 

eL I9h 32m 00 s apparitioti de vibrations 
plus lentes. 

M I9h 32m 07s, 2a=:omm2, T=is5 su- 
perposées aux^ traces de vibrations plus lentes. 

F 19 h 35 m. . 
Composante EW. Le pendule, tranquille. 

e ï9h 31m 33s. 

eS 19 h 31m 47 s, T==is3. 

eL I9h 32m 00s apparition graduelle de vi- 
brations d'une période moyenne de 6 s, superposées de 
vibrations plus petites, T = i s 2. 

M 19 h 32 m 05 s, 2a = omm3. 

F i9h 36m. 
23- Petit sismogramme d'un tremblement de terre signalé 
au sismoscope de Sofia à iih 44m 15s. 
Composante NS. Le pendule assez tranquille. 

e ïih 44 ni 13s apparition graduelle de vibra- 
tions d'une période moyenne de 4 s 5. 

î iih 44m 32s à iih 44ni 49s six vibra- 
tions . et demie presque égales, 2 a = o mm 5, T = 2 s 6. 

C 1 1 h 44 m 49 s décroissement subit de l'am- 
plitude; T = 2S5. ; 

F 1 1 h 47 m. 
Compoisante EW. Le pendule tranquille. 

e iih 44ih 20s. 

eL iih 44m 33s, Max. 2a = omm3, T = 2s6. 

F iih 47m. 
26 Petit sismogramme d'origine relativement lointaine. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

e 6 h 54 m Va vibrations graduellement ac- 
croissantes. 
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F 7ii oiîû. 
Cooi^io santé EW. Lt peixkifle tra]:^:]faifie. ' 

e 6h 54mV2- 

M 6h 56m los, 2a = oiiômè, T=*=5s7. 

F 6ii o^m. 

114 29 Très petit sismogramme d'une faîbk «eccmsse ressentie 

à Rtlski*monastir, Kôtschérinôvo, Boboschévo etTsrva- 
ritsa (département de Kustendil). 

Conap-osante NS. Le pendule uft peu agité. 

e ijh 39m ^7* à ijh j^na -^Ss traces de 
vibrations d'une période tnOyettne de i s 3 environ. 
Composante EW. Le pendule tfAt^Hiffle. 

e ijh 3901 08s à i7h 39m 28s traces de 
vibrations> T at i s j» 

Décembre 

115 4 Assez grand sîsmogramme^d*origine relativement lointaine. 
Incertitude des données horaires ± J s. 
Composante NSLe pendule assez tranquille. 

eP 7h 08 m 42 s vibrations d'une période mo- 
yenne de 4S4 d'abord plus" grandes ensuite granduelle- 
ment décroissantes, Max. 2a = omm4. 

eS 7 h 10 m 20 s apparition graduelle de vibra- 
tions plus lentes, T = 6s2, superposées de traces de 
vibrations plus rapides. 

eL7h 12m 13s ondulations lentes d'une pé- 
riode complète de 27 s environ, superposées de vibrations 
de 5 s Vî. 

M 7 h 13 m 48 S| oscillations pendulaires, 2 a = 
= II mm 8, T= Ï2S Va. 

C ? Période moyenne vers la fin 10 s. 

F 7h«/4- 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

iP 7 h 08m 42s, Max. 2a = omm6, T = 5s. 
eS 7h lom 21s, .T = 5sj. 
eL 7h 12m 13s, T = 27s. 



Bv^eîk) 3mio»9^m^ ^ Qifaïiftnifci»' ipQS (m st) 



« 



J6 



Date 



ii6 



117 4 



ii8 



10 



ri9 



i6 



M 7bî r)3:m- 47 Sy oadHation» pendulaires irré- 

Q 7-hr i4j«i joa p). Période- moyenne de 957. 

F jh 40m. 
On^krtions-: knte^ 
Ç Q-.ia p-Q-sainM NS-.. Le pendule assez tranquille. 

e 9^)b' 4jmi 48 sv 

M 9h 46nar 51.S, 2^,=5sotïim4, T = 7s7. 

F loh. 
Co^mp-Q^aA't.e EW. Le pe«d>*te trampiilk. 

e. 9-h 46m: o.6^> T{3=ï8i5 5. 

Fi iQhv 
0Ql4.dâtionç« lentesv 
Composanrte NS3 Le p^i^idal^.ass^/traQqjLiille. 

t' i2h 25.11) 23 S". 

H 12 h 3Lin 4PS) 2a = omm5, T=iis; 

F 12 h 50m. 
Composante EW. Le pendule. tçwqfwife 

t,, i2'b 23nsi 12 Pt 

M 12 h 28 m jç)r3i T.=a8&2. 

F i2jhf; 45-nïi 
Petit sismograiïwe; d'èrigâqe voisine. — Incertude des 

données horaires ± 5.s>. 
Ç^p-mpot^'a^nîte: NS., Lie<. pendule assez tranquille. 

eL 6 h 25 m 21. s-; apparition, graduelle de vibra- 
tions assez le^leçy. superpp$ées: de trace de vibrations 
plus rapides.. 

M 6h 25m 35^j, 2af=>omm5, T==5sVa. 

C éhi 25inr 59iS. 

F 6h 28m. 
CQmpjo-ç^nte. EW. Le penduk tranquille. 

eL 6 h 25m. 27'S(. 

M 6h 25m 46%: 2aM=»omm3, T = 4S3. 

G 6 h 26 m,. T,==?3$4, 

F 6h 27mîV2.i. 
Assez . grand sismogramme d'un tremblement de terre 
signalé au sismoscope de Sofia à 22 h 54 m 29 s, 
Incertitude des données horaires zt 5 s. 
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C o mposànte NS. Le pendule fortement agité. 

eL 22 h 54 m 06 s ondulations lentes d'une pé- 
riode moyenne de 10 s 9 superposées de traces de vibra- 
tions de 2 s. 

M 22h 54m 40s, 2a=imm9, T = 8s. 

C 22h 55m 23s; ondulations irrégûlières d'une 
période moyenne au commencement de 7S9 superposée^ 
de vibrations de 2S89 ensuite de 5 s 6. 

F Après 23 h. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP 22h 53 m 23 s traces de vibrations. 

eL 22 h 54m 07 s apparition graduelle d'ondu- 
lations, superposées de traces de vibrations, périodes 
moyennes respectivement los et 2 s. 

M 22h 54m 39s, 2a = 4mm5, T = 9sV«- 

C 22h 55m 19s, T = 7S3, 6s^, 755. 

F 23 h 13 m. 

120 17 Ondulations lentes. 
Composante NS. Le pendule assez agité. 

e 6 h 20 m. 

6h 25m, T = 2os. 

éh 35m, T= 13 S4. 
F 6h 40m. 
Composante EW. Le pendule tranquille, 
e 6h. 20m. 

6h 30m, T=i4S3. 

6h 35m, T=i4S3. 
F 6h 50m. 

121 17 Petit sismogramme d'origine voisine. — Incertitude des 

dounées horaires dr 5 s. 

Composante NS. Le pendule fortement agité. 

e 22h 19m 51s. 

F 22 h 22 m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 22h r9m 46s. 

M 22 h 21 m 08 s, 2a = omm2, T = 5si. 

F 22 h 2 Mil. 
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Préface 



Aucune modification n*a été apporté, au cours de Tannée 1906, 
aux instruments (Voir Bulletin Sismographique, Ks i). Les 
observations sont toujours faites avec deux pendules lourds de Bosch 
dont l'un (K? 38 A) est placé dans le méridien tandis que Tautre 
(JSi/ 38 B) dans la première verticale. 

La période de la libre oscillation du pendule A qui sert à inscrire 
la composente EW a été la 16 mars 23*2 (réglée à 31*0), le 6 juillet 
30*5 (réglée à 19^9 le 7 juillet), le 23 janvier 1907 19*4. La période 
des oscillation propres du pendule B a été le 16 mars 20'8, le 6 juillet 
20"^ o et le 23 janvier 1907 22''5. 

Les sismogrammes ont été mesurés et calculés toujours par 
la même personne — M. Staïko D. Staïkoff, alors observateur. 

Pour marquer les différents éléments du mouvement sismique 
on a employé les signes et les abréviations proposées par M. Wiechert 
(Beitràge zur Geophysik. VIL Band, p. 520), à savoir: 

P = undae primae, première phase préliminaire, 

S = » secundae, deuxième phase préliminaire, 

L= » longae, phase principale, 

M = » m a X i m a e, le plus grand mouvement dans 
une phase donnée, 

m = diminuation du mouvement entre deux maxima, 

C = coda, phase finale, 

F = finis, fin du mouvement visible, 

i = impetus, la régistration est bien précise à l'égard 
du temps, 

e = emersio, la régistration devient progressivement per- 
ceptible, 

T = période complète des ondes, 

2a = amplitude double, comptée d'un côté à l'autre. 



L'amplitude 2 a indique en milimètres et ses décimales le 
mouvement de la plume même qui dans les deux composantes 
marque le mouvement du pendule avec multiplication lo : i. 

La période T est indiquée en secondes et ses décimales. 

Les heures sont toujours comptées de oh à 24 h (à partir de 
minuit) et exprimées en temps moyen civile de Greenwich. 

Sofia, septembre 1907. 



Spas Watzof. 



1906 

[Temps moyen de Greenwich de oh (minuit) à 24 h]. 



JS& D^ate Janvier 

Assez grand sismogramme d'une secousse signalée au 
sismoscope de Solia à 4 h 30m 37 s et mais 
ressentie. 
Insertitude des données horaires ±35. 
Composante NS. Le pendule un peu agité. 

eP 4 h 28 m 27 s zh 10 s vibrations à peine vi- 
sibles, T= i'6s. 

e 4 h 29 m 12 s zb 5 s vibrations plus visibles, 
graduellement accroissantes, T=i*6s. 

eL 4 h 29 m 41 s apparition graduelle de vibra- 
tions plus lentes, T = 4"os, superposées de vibrations 
de 2*0 s. 

i 4 h 30m 06s apparition très marquée de 
vibrations de 8*6 s qui font la partie maximale, super- 
posées de vibrations de 4 s et de 2 s. 

M(^) 4 h 30m 12 s, 2a=romm. 

M(^) 4 h 30m 59s, 2a = o'6mm. 

C 4^ 31 V2i^^j 'i=3*is, 4*6s, 5'6s . . . 

F 4 h 36m. 

Composante EW. Le pendule très tranquille. 

eP 4h 28m 30S dz los vibrations à peine 
visibles. 

eL 4 h 29 m 48 s vibrations graduellement ac- 
croissantes, T = 3*2 s. 

e 4h 30m 07s vibrations plus lentes, T = 8'8s, 
uperposées de vibrations de 3*2 s. 
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M(^) 4 h 30m 20s, 2a = o*émm, T = 8*5s. 

M(2) 4h 30m 40s, 2a=romm, T = 6'is. 

C 4h 31m 31 s, T = 4'os, 4V2S, 5'6s.... 

F 4 h 42111. 

Tremblement de terre très faiblement ressenti à Sofia; 
signalé au sismoscope à ih 38m 35s. Epicentre 
dans les Rhodopes. 

Composante NS. Le pendule très agité. 

e I h 37m 45 s. 

M ih 37m 56s, 2a = 0'6mm. 

F I h 39 ^4m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP ? 

iL ih 37m 57s belles petites vibrations de 
1*0 s et d'amplitude presque constante, 2a = o*2mm, 
superposées à trois ondulations plates, T = 4*0 s. 

F ih 39 V4nî. 
Petit sismogramme d'une secousse faiblement ressentie à 
Rilski-monastir est signalée au sismoscope de Sofia 
à 2 h 58m ors. 

Composante NS. Le pendule un peu agité. 

eP 2 h 56m 38s vibrations très petites. 

eL 2 h 57 m 30 s deux vibrations, la première 
de 7'2 s, 2 a = o*é mm, la deuxième de 5'8 s, 2 a = oémm, 
superposées de traces de vibrations plus rapides. 

C 2 h 58 m. 

F 2 h 59 7tm. 

Composante EW. Le pendule très tranquille. 

eP 2 h 56m 40s vibrations microscopiques gra- 
duellement accroissantes, à la fin 2a = o*2mm, T=i'3s. 

i 2 h 57m 23Szbos cinq vibrations serrées 
d'amplitude régulièrement décroissante — de 0'8mm au 
commencement à 0*5 mm, à la fin. T=i*4s. 

i 2 h 57 m 30s zb os quatre ou cinq ondel- 
lettes, 2 a au commencement = o*8 mm, à la fin = o*3mm, 
T = 7*4s, superposées de petites vibrations de 1*55. 
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C 2h 58m 04s petites vibrations de 2'is, 
superposées aux traces de vibrations plus lentes. 

F 3 h 01 m. 
Ondulations lentes. 
Composante NS. Le pendule assez agité. 

e 21 h 42 m, T =10^25. 
21 h 5 S m, T=io'8s. 
22h 15m, T = 8'9s. 
22h i8m à 22h 28m, T=:i7'os. 

F ? 
Composante EW. Le pendule très agité. 

e ? 

M 22 h 17m, 2a = 0*5 mm, T = 20*5s. 

M 22 h 23m, 2a = 0*6 mm, T = 20'5s. 

F } 
Petit sismogramme d'origine relativement voisine. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 23 h 08m 45 s. ^ 

eL 23 h 09m 25 s trois ou quatre vibrations 
plates, 2a = 0*2 mm, T=ios, à peine superposées de 
vibrations plus rapides. 

F 23 h 14 m. 
Composante EW. Le pendule un peu agité. 

eL 23h 09m los, Max. 2a = o*3mm, T=iis. 

F } 
Assez grand sismogramme d'origine lointaine. 
Incertitude des données horaires ih 2 s. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

iP i4h 01 m 24s dz os vibrations granduelle- 
ment décroissantes, Max. 2 a = 0*4 mm, T = 4'7s. 

i i4h 02 m 41S+.IS vibrations plus lentes 
graduellement décroissantes, Max. 2 a = 0*4 mm, T = 6*45. 

eS i4h lom 47s à i4h 20m vibrations d'am- 
plitude presque constante, Max. 2a = 0*9 mm, T = 8'0s, 
ensuite petites vibrations. 

e 14 h 25 m vibrations d'amplitude graduelle- 
ment accroissante, T=io'os. 

e i4h 38m vibrations plus lentes, T=i2VaS. 
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M r4h 43 ^2^^ 2a = o*6mm, T= 12*45. 
F 15 h II m. 
Composante EW. Le pendule très agité. 
eP I4h 01 m 22s. 
eS ? 

e 14 h 24 m ondulations d'amplitude gra- 
duellement accroissante. 

M I4h 40m, 2a=i'omm, T=i7'2s. 
F 15 h 05 m. 
27 Petit sisraogramme d'origine lointaine sans phases déter- 
minées. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 9 h S 3^1 2^^ vibrations graduellement accroîs- 
9h 55m, T=T07s. [santés, 

loh 05m, T = 9*os. 
loh 15m, T=ii*is. 
loh 25m, T=io'5s. 
M 10 h 32 m, ondulations très régulières, 
2â = o'9mm, T= 13*8 s. 

M loh 34 74 m, 2 a= 1*0 mm, T=i3'3s. 
F 1 1 h 05 m. 
Composante EW. Le pendule très agité. 

loh 25m, T = 2o*5s. 
M 10 h 3i^/2m, 2 a = 2*0 mm, T=i6'5s. 
F nh. 
31 Grand sismogramme d'origine très lointaine. 
Incertitude, des données horaires dt 2 s. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP I5h 50m 45s=b5s vibrations à peine 

visibles, T = 4s. 

i ijh 54m 41S à i5h 58m 43s vibrati- 
ons d'amplitude presque constante, Max. 2 a := 0*6 mm, 
T = 47s. 

eS 1 6 h o i m 1 8 s 1 ;°^' ^ ^ ^ ondulations gradu- 
ellement accroissantes, d'abord superposées de petites 
vibrations de 5*3 s. 

M i6h 03m 41s, 2a = 2*omm, T = 30s. 
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e i6h 04m 00s à 16 h 08m 37s vibra- 
tions irrégulières d'une période moyenne de ij'is super- 
I posées de petites traces de vibrations plus rapides 
;(T = 7V.s?). 

j e i6h o8m 37s à i6h lom jrs une groupe- 

1 de cinq ontulations irrégulières, Max. 2a = 7*2 mm à 

16 11 09m 2js; T = 26*8s. 
' e léh 10 m 51 s à i6h 15m 43 s petites 

vibrations, Max. 2a=i7mm, T=i8'5s. 
' eL r6h 15m 43s. 

i i6hi7m5is une groupe de grandes ondu- 
' lations irrégulières ayant une certaine ressemblance avec 
celle de 16 h 08m 37s; T = 6os, 72 s, 39s et 55 s. 
M 16 h 20 m 30s, 2a = 2o*omm. 

i6h2im37s assez grandes ondulations 
graduellement décroissantes, Max. 2a=i4*imm, T=3r4s. 
m 16 h 25m 21 s à i6h 28m 00s mini- 
mum très prononcé, 2 a = 0*9 mm, T = 21*45. 

i6h 28m 00s à i6h 54m 21S quelques 
groupes fusiformes. 

M i6h 30m 55s, 2a-^i5*6mm, T = 22*4s. 

m i6h 32m irs, 2a = 2*4 mm, T = 24*85. 

M i6h 33m 47s, 2a = 47*i mm, T = 2i*2s. 

m 1 6 h 35m 47 s, 2 a = 0*5 mm, T = 24* i s. 

M léh 41m 07s, 2a = 7*omm, T= 19*75. 

m 16 h 43m 39s, 2a = o*5mm, T== 18*45. 

M i6h 46m 05s, 2a=3*6mm, T= 17*55. 

m 16 h 47m 27s, 2 a = 0*5 mm, T = 2i*5s. 

M léh 48m 46s, 2a = 4'4mm, T=t6*6s. 

C i6h 54m 21 s. Période moyenne déduite 

de 12 groupes successives à dix ondulations: 17*05, 16*45, 

17*65, i6*os, 16*35, 16*55,... 19*65, i6*8s, i8*8s... 

15*65, 15*75, 167s — moyenne générale 16*95. 

F i8»/4h. 
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Composante E\V. Le pendule un peu agité. 

eP ? 

e ijh 54m 4IS petites vibrations, 2a=o'5mm, 
T = 4V2S, superposées aux ondulations graduellement 
accroissantes, T == 20 \ ^ ^• 

M 15 h 55m 4és, 2a=r9mm. 

ijh 56m I2S à i6h 01 m 14s petites 
vibrations, T = 5 s, superposées aux traces d ondulations. 

eS 16 h 01 m 14 s ondulations lentes d'amplitude 
graduellement accroissante, T = 32*4s, superposées de 
vibrations de 7 s. 

M i6h 05m 56s, 2a=io*6mm, T = 26s. 

i i6h 09m 02S à i6h 11 m 32s une 
groupe fusiforme, Max. 2a = 22*omni, T = 24*4s. 

16 h uni 32s à i6h 16 m 46s ondulations 
irrégulières, wax. 2a = 4-imm, T=:28-2, interferées de 
vibrations plus rapides (ï = 8s). 

i i6h i6m 4és à i6h i8m 14s une groupe 
iusiforme, Max. 2a=23'2mm, T = 24*2s, suivie d'ondu- 
lations irrégulières. 

e i6h 26m 30S à i6h 33m 20s une groupe 
fusiforme de très grandes oscillations, Max. 2a = 68'8mm, 
T = 24*2 s. 

e 16 h 33m 20 s à 18 h 37m 22s groupe 
fusiforme, Max. 2 a = 6 v8 mm, T = 22*0 s. 

m i6h 37m 38s, 2a = o'7mm, T=i9*os. 

M i6h 40m 02S, 2a = 25'jmm, T=i9'os. 
i6h 40m 32s. 

léh 41m 06s, 2a=i6'omm. 
1 6 11 44 ^j^m, 2 a ^^ 0*6 mm, T = 198 s. 
i6h 47m 58s, 2a^=^ irjmm, T= I7*2s. 
16 h 49 m 46 s. Période moyenne déduite 
de 21 groupes successives à dix ondulations: I7'8s, 
i9'2s, I7'6s, iS'Ss, I7'2s, i9-8s, i8-2s, 20*9s, 17*45, 
i6'os, I7'6s, i8'5s, 177s, i9'os, 2o*rs, 20*2, 167s, 
i7'os, I5*6s, i8'4s, 2o*6s — moyenne générale î8'4s. 

xM 18I1 07m, 2 a = 0*8 mm, 1'= 18*0 s. 

M i8h 31 V^ni, 2a = o-8mm, T = 2r8s. 

F Après 19 h. 



m 
M 
m 
M 
C 
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9 6 Très petit sismogramme d'origine voisine. 
Composante NS. 

e 6 h 01 m 07 s à 6 h 02 m 00 s traces à 
peine visibles de vibrations. 
Composante EW. 
Nulles traces. 

10 19 Petit sismogramme d'origine très lointaine. 
Incertitude des données horaires dz 2 s. 
Composante NS. Le pendule assez agité. 

M 3 h 25 ^/^m ondulations lentes, 2a = o'4mm, 
T= i8'4s. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP 2h 22m 25s±:ios vibrations graduelle- 
ment accroissantes. 

M 2 h 24m 27s, 2a = o'4mm, T=io'8s 
superposées de traces de vibrations plus rapides. Après 
cela un calme presque complet avec des maxima relatifs 
suivants. 

M 2 h 28m 17s, 2a = o*2mm, T = 8'4s. 

M 2 h 40m 57s, 2a = o'2mm, T=io*os. 

M 3 h 08m 17 s, 2a = o'3mm, T = 22'3s. 

F 4h. 

11 21 Petit sismogramme d'origine relativement voisine. 
Incertitude des données horaires dz 2 s. 
Composante NS. Le pendule assez tranquille. 

eP ih 48 m i7SzL2s vibrations microscopi- 
ques, T== I V2S. 

eS I h 49 m 09 s dz 2 s apparition graduelle de 
vibrations plus visibles, Max.-- 2 a = 0'2 mm, T = 2'i s. 

eL I h 49 m 2^ s dz 9 s sept ou huit vibrations 
d'une période moyenne de 6'j s superposées de traces de 
vibrations plus rapides. Deux maxima : 

M I h 49 m 41s, 2 a = 0*4 mm. 

M ih 50 m IIS, 2 a = 0*3 mm. 

C I h 50 m 53 s. 

eS ih 51m I2S, Max. 2a=0'2mm, T=2'os. 
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eL I h 51m 27 s six vibrations irrégulières^ 
d'amplitude graduellement décroissante, T=87s, super- 
posées de vibrations plus rapides. 

M I h 51m 30 s, 2a = o'6mm. 

C ih 52m 19s traces de vibrations lentes. 

F Après ih 55 m. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP I h 48 m 20 s it: 4 s. 

eS ih 49m 02s, Max. 2a=0'2mm, T=i'9s. 

iL ih 49 m 37 s quatre ou cinq vibrations 

d'amplitude graduellement décroissante, Max. 2a = o'7mnv 

T = 9'js. 

M I h 49 m 40 s. 

C ih 50m 18 s, T = 6s. 

eS ih 50 m 52 s petites vibrations. 

eL I h 51m 12 s. 

M ih 51m 27s, 2a=i'3mm, T = 9V2S, 
suivi de quatre vibrations graduellement décroissantes,, 
période complète de la première i2'os, des dernières 8'os. 

C ih 52m 20s, T = j^l2S, 

F 2 h. 
Ondulations lentes. 

Composante NS. Le pendule assez tranquille. 

e 16 h 07 m à 16^2^5 T=i6*8s. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 16 h 05 m à 16^2 h, T=i5*8s. 
Petit sismogramme d'origine lointaine sans phases dé- 
terminées. 
Composante NS, Le pendule très agité. 
Traces incertaines. 
Composante EW. Le pendule assez tranquille. 

e 1911 50 m. '^ 

M 20 h II m, 2 a = 0*2 mm, T=io'6s. 

F 20 h. 






Date 



l^ 
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Petit sismogramme d'origine relativement lointaine. 
Composante NS. Le pendule assez agité. 

e 6h 31m 19s ondulations lentes. 

M — 2 a = 0*4 mm, T = 8*8 s. 

F yV^h. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP 6h 22m 45 s petites vibrations, T=772S. 

e 6h 31m 38s apparition graduelle de vi- 
brations très régulières formant plusieurs groupes fusi- 
f ormes. 

M 6 h 40m 38s, 2a = o*émm, T = 97s. 

m 6 h 41m 38s, 2 a = 0*1 mm, T=ii'os. 

M 6 h i^2m 49 s, 2a = 07mm, T = 9'rs. 

m 6 h 43m 32s, 2a = o'omm, T=ios. 

C 6 h 54 m. 

F 7V4h. 
Très petit sismogramme d'origine lointaine. 
Composante NS. Le pendule un peu agité. 

eS 9 h 06 m, T = 8*4 s. 

M 9 h 34m, 2 a = 0*2 mm, T= 11^/28. 

F } 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP 8 h 55 m. 

eS 9 h 05 Va ni, T==8*5s. 

eL 9 h 24 m. 

M 9 h 36m, 2a = o'2mm, T=i7'2s. 

F loh lom. 
Petit sismogramme d'origine très lointaine. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 22 h 54m 36s quelques vibrations à peine 
visibles, T = 8s, suivies d'un calme complet. 

eS 2311 04 m 20 s vibrations à peine visibles, 
T = 6-8s. 

eL 2311 21V2IT1? 

M 2311 33 m, 2 a = 0*2 mm, T=i4s. 

F 24 h. 
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Composante E\V. Le pendule assez tranquille. 

eP 22 h 56 m. 

eS 23 h 06 m. 

e 23 h 13m une groupette de vibrations irré- 
gulières assez visibles. 

eL 23)1 23 m. 

M 23 h 34 m, 2 a = 0*3 mm, T = 1 6 s. 

F 24V4h. 

17 19 Assez grand sismogramme d'origine relativement lointaine. 
Incertitude des données horaires zh 2 s. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 8h 03m iSsibis petites vibrations, 2a= 
0*1 mm, T = 5'8s. 

î 8 h 04 m 215 à 8 h 05 m 05 s une groupe 
de cinq vibrations, 2 a = 03 mm, T = 8*8s, suivies de 
vibrations très petites, T = 3'6s. 

eS 8 h 08 m 22 s ±: 3 s apparition graduelle de 
vibrations plus lentes, 1' = 9 s. 

eL 8 h 15m 28 s, ondulations irrégulières^ 
T=i8*5s, au commencement superposées de vibrations 
plus rapides. 

M 8h 18m 14s à 8h 19m 47s une groupe 
de neuf vibrations très régulières, Max. 2 a (à la fin) = 
1*2 mm, T=io*3s. Ensuite quelques groupes fusiformes 
de vibrations plus petites. 

F 8 h 47 m. 

Composante EW. Le pendule très agité. 
iM 8 h 16 m 12 s, 2a=r*2mm. 

18 20 Très petit sismogramme d'origine voisine. La secousse 

est signalée au sismoscope de Sofia à 2 h 08 m 
2 [ s, au sismoscope de Kasanlik (St.) à 2 h 08 m. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 2 h 07 m 43 s ±: 4 s vibrations à peine 
visibles. 

iL 2 h 08 m 08 s vibrations plus grandes 
2 a = 0*1 mm, T=i'6s. ' 
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C 2h 08m 45s, T d'abord =2s ensuite 4s. 
F 2 h 1 1 m. 
Composante EW. Le pendule très agité. 

e 2h 08m 22s, Max. 2a=o'imm, T=i'6s. 
F 2 h ioV2in. 



Avril 

19 4 Petit sismogramme d'une secousse sismique signalée au 

sismoscope de Sofia à 22 h 19 m 45 s. 

Composante NS. Le pendule assez tranquille. 

eL 22 h 19m 37s vibrations irrégulières de js^ 
superposées de vibrations plus rapides, T=i'5s. 

M 22 h 20 m OIS, 2a = 05 mm. 

F 22 h 23 m. 
Composante EW. Le pendule assez agité. 

22 h 19 m 54 s traces incertaines. 

20 8 Très petit sismogramme d'un tremblement de terre ressenti 

à Schabla, Baltschik et Kavarna (département de Varna) 
et signalée au sismoscope de Sofia à 22 h 33 m 17 s. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

e 22 h 32 m. 

M 22h 32m 40s, 2a = 0*2 mm, T=iV2S- 

F 22 h 34 m. 
Composante EW. 

Nulles traces. 
Petit sismogramme d'un tremblement de terre faiblement 
ressenti à Rilski-monastir et signalé au sismoscope 
de Sofia. 
Composante NS. Le pendule très tranquille. 

e i^h 04 m 34s vibrations rapides. 

M i4h 04m 42s à 14 h 04m 52s trois vibra- 
tions, Max. 2a = 0*4 mm. 

F I4h OjV^m. 

Composante EW. 
Nulles traces. 
22 10 Petit sismogramme d'origine lointaine. 



21 
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Composante NS. Le pendule un peu agité. 

e 22h 10 m à 22h 38m ondulations lentes, 
Max. 2a = o'5mm à 22 h 19 m, Ï=i7'7s. 

Composante EW. Le pendule assez tranquille. 

eL 22 h 02V2ni. 

M 22 h 15 m, 2a = 2*0 mm, T = 24s. 

C 22 h 37 m. 

F 23 h. 

23 13 Ondulations lentes. 

i 

Composante NS. Le pendule assez agité. 

Traces. 

Composante EW. Le pendule assez agité. 

e 19 h 47 '/2 m. 

M 19 h 50 m 10 s, 2 a = 0*4 mm, T = 2is. 
20 h 08 m à 20 h 25 m, Ï=i6s — 18 s. 
F 20 h 35 m. 

24 14 Petit sismogfamme d'origine relativement voisine. 

Composante NS. Le pendule assez tranquille. 

e 4I1 17m 22s vibrations très petites. 
M 4h 17m 39s, 2a = o'3 mm, T = 4s. 
F 4 h 20 m. 

Composante EW. Le pendule un peu agité. 

e 4 h 17 m 22 s. 
M zj h 17 m 37 s, 2a = 0*2 mm. 
F 4 h 20 m. 
.25 I i4 J Ondulations lentes. 

Composante NS. Le pendule agité. 

Traces. 

Composante EW. Le pendule assez tranquille. 

e 4 h 49 m. 

M 5 h 15 m, 2a = 0*3 mm, T = 25'5s. 

F Après 6 h. 
26 16 Beau petit sismogramme d'un tremblement de terre res- 
senti en plusieurs lieux des départements de Philippo- 
polî et .de Stara-Zagora. 
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Composante NS. Le pendule très tranquille. 

eP 9 h 48m 32s +IS petites viblations de 
08 s, les trois premières secondes graduellement accrois- 
santes, ensuite légèrement décroissantes. 

iL 9 h 48 m 52 s ±: os un déplacement delà 
plume de 0*1 mm vers le nord, suivi d'un autre de 
0*3 mm vers le coté opposé. Ensuite vibrations irrégu- 
lières d'amplitude presque C( nstante.de 0*3 mm, T=i*is 
superposées aux traces de vibrations d'une période deux 
fois plus lente. 

C 9 h 49 m 40 s, T. = 1*7 s. 

F 9 h 52 m. 
Composante EW. Le. pendule un peu agité. 

eP 9 h 48 m 32 s. 

M 9 h 49 m 12 s, 2a=o'i mm. 

F ^ h 51 72 m. 
Extrêmement grand sismogramme d'<;rigine très lointaine. 
Incertitude des données horaires Hz 2 s. 
Composante NS. Le pendule as-sez agité. 

eP 13 h 25 m, T = 8*8s. 

eS .1311 3 5 ^'2 m vibrations de 8*4 s graduelle- 
ment accroissantes, 

M 13 h 39'/2i^"ij 2a = 0*7 mm, T = 8'2s. 
13 h 41m à 13 h 57m 26s vibrations d'am- 
plitude presque constante,. 2a =0' 3 à o'6mm, T = 8 — 9s. 

iL ;3h 57m 26s deux ondes très lentes, T = 59s 
et 55s, 2 a= 1*8 mm, superposées de traces de vibra- 
tions d'une période moyenne de 10^2 s. 

13 h 59 m 20 s à 14 h 02 m 56 s sept ondula- 
tions avec deux maxima, 2a = 7*1 mm et lO'omm, pé- 
riode moyenne == 3 i*o s. . 

. I4h 02m 56s oscillations pendulaires graduelle- 
ment accroissantes avec maximum entre I4h 05m et I4h 
oé m (la plume a dépassé le bord nord du papier) d'une 
amplitude double de plus de lormm. 

1411 oém 40 s, à 14 h 08 m 56 s, ondulations 
plus petites 2a = jomm, T=i9*4s. 
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14 h 08m 56s à I4h i6m 28s quatre grou- 
pes fusiformes d'oscillations pendulaires avec maxima et 
minima suivants : 

M i4h 09m 50s, 2a = 56'4mm, T=i8*3s. 

m 1411 II m 24s, 2a = 197mm, T = i7"8s. 

M 1411 12 m 10 s, 2a = 40*0 mm, T=i7*8s. 

m 14 h 13 m 52 s, 2a = 2'6mm, T== 13*95. 

M 1411 14m 26 s, 2a = 21*0 mm, T = i6'os. 

m I4h 15m oés, 2a = 0*5 mm, T=i2'2s. 

M i4h 15m 42s, 2a= 107mm, T=i57s. 

C 14 h i6m 28s. La période moyenne déter- 
minée de 14 groupes successives à dix ondulations: ié'4s 
i6*os, i2*8s, I4*2s 140S, I5'4s, I3'8s, 147s, 14*95, 
13*6, 14*9, 147s, 14*85, 15*75 — moyene générale 14*75. 

F Après 1 5 h. 
Composante EW. Le pendule assez agité. 

eS 13 h 36 m. 

e 13 h 50^2!^^ ondulations graduellement ac- 
croissantes, T = 26*2 s. 

i I3h 56m 40s à I4h oS m une groupe fusi- 
forme de grandes oscillations pendulaires Max. 2a > 120 mm, 
T = 28*95, suivie d'oscillations plus petites irrégulièrement 
interferées. 

C 14 h 15 m. La période moyenne déterminée 
de 8 groupes successives à dix ondulations: 17*95, 15*95, 
i8*os, i8"6s, 160 17*85, 15*7 s, 17*85 — moyenne 
générale 17*25. 

F Après 15 V-' h- 
Petit sismogramme d'une secousse signalée au sismoscope 
de Sofia à 13 h 43 m 49 s. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

e 13 h 41m 49 s vibrations à peine visibles, 

T=I*I5. 

M 13 h 42 m 54 s, 2a = 0*1 mm, T= 2*0 s. 

F i3h 44 V2 ^^' 
Composante EW. Le pendule tranquille, 
e 13 h 42 m 23 s. 
F 1 3 h 44 m. 
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Date Mai. 

Ondulations lentes. 

Composante NS. Le pendule un peu agité. 

Traces. 

Composante EW. Le pendule très tranquille. 

e oh 45m 56s. 

M oh 50m 02s, 2a = o"3mm, T=i7s, 
superposée de vibrations d'une période moyenne de 67 s. 

F ih. 
Petit sismogramme d'une secousse signalée au sismoscope 

de Sofia à 10 h 02 m 34 s. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eL 10 h 02 m 39 s petites vibrations graduel- 
lement accroissantes. 

M 10 h 02 m 45 s, 2a = o'imm, T=i*4s. 

e loh 02m 50s apparition de vibrations plus 
lentes, T=.4'5s, irrégulièrement superposées de vibra- 
tions plus rapides, T = i V2 s. 

F 10 h 04^2111. 
Composante EW. Le pendule hors fonction. 

13 Petit sismogramme d'une secousse signalée au sismoscope 
de Sofia à 10 h 38 m 32 s. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

e 10 h 37 m 46 s petites vibrations graduelle- 
ment accroissantes, T=i'2s. 

e loh 38m 03s apparition de vibrations plus 
lentes, superposées de vibrations rapides. 

M 10 h 38 m 07 s, 2a = 0'2mm, T = 5YaS, 

F 10 h 39 HL, 
Composante. EW. 
Nulles traces. 

14 Petit sismogramme d'un tremblement de terre faiblement 
ressenti à Rilski-monastir et Bania-Tschépinska et 
signalé au sismoscope de Sofia à I4h 56m 48s. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

e I4h 56m 33s vibrations à peine visibles 
superposées aux vibrations plus lentes, T = 6s. 
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M 14 h 56 m 51 s, 2a = ô'3ftim, T = 3s, - 
• F 14 h 58 m. 
Composante EW. Le pendule un peu agité. 

M 14 h 56 m 56 s, 2a = o*imm, 

F 14 h 58 m. 
33 20 Petit sismogramme d'orgine voisine. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

e 1 1 h 49 m 57 s' très petites vibrations, 
T = i'6s.' 

eL II h 50m 13 s . apparition graduelle de 
vibrations plus lentes, au commencement superposées de 
petites vibrations. 

M II h 50m 27s, 2 a = 0*3 mm, T = 8s. 

C iih 50m 49s période moyenne au com- 
mencement 4*55, à la fin 7 s. 

F II h 56 m. 
Composante EW. Le pendule un peu agité. 

e II h 50m 03 s vibrations à peine visibles. 

eL II h 50m 16 s. 

M II h 50m 30s, 2a = o'3mm, T=5s. 

F II h 53 m. 



34 



35 



13 



Juin 

Ondulations lentes. 

Composante NS. Le pendule assez agité. 

e 5 h 34 m. 

M 5 h 37 1/2 m, 2a = o'3mm, T = 20s/ 

F 5 h 55 m. ' 
Composante EW. Le pendule agité. 

e 5 h 34 m. 

M 5 h 41m, 2 a = 0*2 mm, T = 2#8s. 

F jh 55m. 
Petit sismogramme d'origine voisine. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP I o h 3 1 m 3 8 s ? . 

eL loh 32m 04s, Max. 2a=5=o*2mm, T=2*2s. 

F 10 h 36^2 n^- 
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Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP loh 31 m 17s? 

eL 10 h 32 m 09 s apparition graduelle des vi- 
brations qui forment la partie, maximale. 

M 10 h j2m 375^ 20 = 03 mm, T = 27s 
superposées aux traces de vibrations un peu plus leiites. 

C 10 h 33m OIS, T = 5*os. 

F I o h 3 5 m. 
Très petit sismogramme d'une faible secousse ressentie 

à Rilski-monastir. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

e oh4im5is? 

M oh 42m 00s, 2a = 0*1 mm, T = 2*is. 

F h 43 m. 
Composant EW. Le pendule tranquille. 

i oh 41m 18 s à oh 41m 53 s vibrations, 



ros. 
1 

M 
F 



oh 41m 53s vibrations plus lentes, T= 3*35. 
oh 41m 56s, 2a=^0Tmm. 
oh 43 m. 

Assez grand sismogramme d'iin tremblement de terre 
faiblement ressehti à Sofia (commencement d'après 
le sismoscope à 6 h 52 m 50 s); épicentre probable- 
ment dans la partie ouest des Rhodopes. 
Incertitude des données horaires dz 5 s. 
Composante NS. Le pendule très tranquille. 

iP 6h 52m 34s petites vibrations, 2a=o'3mm, 
T=o*9s, superposées aux vibrations plus lentes, 2a=o*4mm, 
T=s*os. 

e 6h 52m 42s vibrations un peu plus grandes, 

2 a = 0*5 mm, T = ios. 

iL 6 h 52 m 50,5 deux ondes et demi qui ont 
commencé par un déplacement du style enregistreur de 
2*0 mm vers le nord. 

M 6 h 52 m 51 s, 2 a= 3*6 mm, T = 4V2S, 
superposées de traces de vibratiotis plus rapides. 
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C 6h 53m 00 s vibrations irrégulièrement dé- 
croissantes, T = 27s (vers la fin). 

F 6h 58m. 
Composante EW. Le pendule un peu agité. 

iP 6h52m38s petites vibrations, 2a = 0*3 mm, 
T=i-3s. 

î 6h 52m 45s vibrations très serrées^ 
2a=i'5mm, T=i'Os. 

e 6h 52m 58s vibrations plus lentes, 2 a=i*6mm, 
T = 2-6s. 

C 6h53mi8s vibrations irrégulières, T= i*6s 
superposées aux traces de vibrations plus lentes. 

F 6 h 57 m. 



38 



}9 



40 



Juillet 

Très petit sismogramme d'une faible secousse ressentie 

à Samokov et quelques villages voisins. 
Composante NS. Le pendule un peu agité. 

e iph 22m 35s, max. 2a=o'imm, T=i'os. 

F 19 h 23 m 05 s. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e I9h 22m 35s. 

F 19 h 2372^1. 
Très petit sismogramme d'origine voisine. 
Composant NS. Le pendule assez tranquille. 

2 h 32 m traces incertaines. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 2h 31m 56s, max. 2a = o'imm, T=2Y2S. 

F 2 h 3^ m. 
Petit sismogramme d'origine voisine Incertitude des don- 
nées horaires dt 5 s. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

. eP 4 h 40 m 47 s vibrations à peine visibles. 
eL 4 h 41m 12 s apparition graduelle de vi- 
bration d'une période moyenne de 1*8 s, superposées aux 
traces de vibrations plus lentes. 
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45 



44 
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M 4h 41m 32s, 2a = o*3mm. 

C 4h 41 in 41 s. 

F 4 h 4^111. 

Composante E\V. Le pendule tranquille. 

eP 4 h 40 m 29 s. 

eL 4h 41 m 14 s. 

M 4 h 41m 33 s, 2a = 0'4mm. 

C 4h 41m 53 s. 

F 4 h 43V2IÏ1- 
Petit sismogramme probablement de la même origine 
que le précédent. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

e 6 h 58 m 23 s. 

M 6 h 59 m 06s, 2a = o'imm, T=i7s. 

F 7 h or m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 6 h 58 m 20 s. 

M 6 h 58m 58s, 2a=o*2mm, T=i'és. 
F 7 h 01 m. 

Petit sismogramme d'origine voisine. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

e loh 14m 47s. 

M loh 15m 24s, 2a = o*imm, T=2'os. 

F 10 h 17 m. 
Composante EW. Le pendule agité. 

e 10 h 14 m 54 s. 

M loh 15m 22s, 2a = o*2mm, T=i'8s. 

F 10 h 16^2^1. 
Ondulations lentes. 
Composante NS. Le pendule un peu agité. 

e 2311 24 m, T=r2s. 

F 23 h 32 m. 
Composante EW. Le pendule fortement agité. 
Traces. 

Ondulations lentes. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

e oh 17 m, T= 15 s. 

F oh 35 m. 
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Composante E\V. Le pendule un peu agité. 

e G h 1 6 m, 1' = 20 s. 

F oh 40m. 
Petit sismogranime d'origine voisine. — Incertitude des 

données horaires ir: 5 s. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

e 18 h 21 m 39 s vibrations à peine visibles. 

eL 18 h 22 m 03 s vibrations plus lentes et 
plus grandes. 

M 1 8 h 22 m 24 s, 2 a = o"4 mm, T = 6'J s 
avec traces de vibrations plus rapides; 

C 18 h 22 m 36s. 

F 18 h 23 ^'2 i^"!- 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 18 h 21 m 41 s apparition graduelle de vi- 
bration très petites, T==l''4s. 

eL 18 h 22m 1rs. 

M T8h 22 m 29 s, 2 a = 0*5 mm, T = 8s. 

C 18 h 22 m 43 s, T = 2"2s. 

F 18 h' 24 l'2 .m. 
Petit sismogrammc d'origine voisine. — Incertitude des 

données horaires ±1 5 s. 
Composante NS. Le pendule très faiblement agité. 

eP Tih 47 m 40 s vibrations très petites, 
T=r4s: 

eS 1 1 h 48 m 02 s vibrations plus visibles, 
T=r6s. 

eL II h 48m 16 s apparition graduelle de vi- 
brations lentes au comntencement superposées de petites 
vibrations d'une période nio^ e:me de 1*5 s. 

M II h 48 m :;o s, 2 a = 04 mm, T = 6^2 s. 

C 1 1 h 49 m, T = 3 ^'2 s. 

F 1 1 h 51 m. 
C o m p osante EW. Le pendule assez agité. 

eP II h 47m 24s. 

eS 1 1 h 48 m 04 s " vibrations assez visibles, 
1'= 1*5 s. 
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eL II h 48 m 21 s. 

M 1 1 h 48 m 44 s, 2 a 

C II h 48m 54s, T = 

F II h 52m. 



= o'4mm, T = 6^l2S. 

3'és. 



H7 



48 



49 a 



17 



Août 

Ondulations lentes. 

Composante NS. Le pendule très agité. 

e oh 07-^/2 m. 

M oh 09 m 0'5 s, 2 a = 0*5 mm, T =13725. 

F oh 2.0m. 
Composante EW. Le pendule assez tranquille. 

e oh 00 m, T= 18 s. 

M oh 09m 07 s, 2 a = 0*3 mm, T=i3s. 

F oh 20m. 
Très petit sismogramme d'origine voisine. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

e 4h 17 m '50 s vibrations à peine visibles. 

M 4 h 18 m 07 s, 2a = o*rmm, T=iis. 

F 4 h 19 m 418. 
Composante EW-. Le pendule tranquille. 

e 4 h 17 m 54 s. 

M 4 h 18 m 30 s, 2a=^o*4mm. 

F 4 h 19 m 54 s. 
Le grand tremblement de terre du Chili. — Incertitude 

des données horaires .d= 2 s. 
Composante NS. Le pendule assez agité. 

eP o h 2 1 m ? 

e oh 39m 22s à oh 41m 22s trois grandes 
ondes et demie d'une période moyenne de 33 s super- 
possées d'ondulations plus rapides; max. 2a=r4mm- 

éL oh 50 ni apparition graduelle de très lentes 
ondulations/T = 40 s: 

M I h 07 m 50 s oscillations pendulaires, 2 a = 
33*0 mm/ T=^ 17*8 s. 

C I h 09 m 42 s. Période moyenne déduite 
de 8 groupes successives :\ dix ondulations: i4*6s, i6'0s. 
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i5*6s, 16*45, 145s, I5'2s, 15*45 et 13*45 — moyenne 
générale 15*1 s. 

F ? 
Composante EW. Le pendule très agité. 

eP h 24 m ? 

eL oh 47m 45 s apparition graduelle d'ondu- 
lations lentes d'une période moyenne de 35 s. 

M I h 02 m 49 s oscillations pendulaires, 2a = 
50*6 mm, T= 18*35. 

C ih oém i8s. Période moyenne successi- 
vement: 15*65, i6"6s, 13*45, 14*65, 14*8 s, 15*5 s,- 
15*75 — moyenne générale I5.*2 5. 

F ? 
Le grand tremblement de terre du Chili. 
Composante NS. 

eL ih 32 m 42 s ondulations lentes d'une pé- 
riode complète de 35 — 42 s. 

M ih 50m 175, 2a = 4*6mm, T = i9*0 5. 

C ih 55m 56s. Période moyenne successi- 
vement 17*45, 187 s, 15*35, i8*2s, 17*25, 17*85,. 
16*0 s, 16*45, i8*2s etc. 

F 3 h 32 m. 
Composante EW. 

eL ih 34 m 24 s, T = 36s. 

M ih 54m 36s oscillations pendulaires, 2a = 
56*2 mm, T=i9*2s. 

C I h 55 m 50 s. Période moyenne successi- 
vement de 17*1 s, iS*5s, 16*65, 16*45, 17*45 etc. 

F 2h 30m. 
Très petit sismogramme d'une secousse signalée au sis- 

moscope de Sofia à 9 h lom 36 s. 
Composante NS. Le pendule assez tranquille. 

e 9 h 10 m 47 s. 

M 9 h 1 1 m, 2 a = o* r mm, T = 2*3 s. 

F 9 h 1 1 m 44 s. 
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Co Imposante EW. Le pendule tranquille. 

e 9 h 10 m 35 s traces. 

i 9h lom 44s à 9h ïom 50s cinq vibra- 
tions très régulières et presque égales, 2 a = 0*2 mm, 
T=ris. 

i 9 h 10 m 50 s vibrations plus lentes et irré- 
gulîères, 2 a = 0*2 mm, T = 27 s. 

F 9 h 12 m 45 s. 

51 25 Petit sismogramme d'orgine relativement lointaine. 

Composante NS. Le pendule un peu agité. 

e 14 h 06 m 52 s.. 

M i4h 13m 40s, 2a = 0'9mm, T=ii"os.. 

F 14 h 28 m. 

Composante EW. Le pendule n'a pas bien fonctionné, 

52 27 Petit sismogramme d'un tremblement de terre signalé 

au sismoscope de Sofia à i6h 40m 39s, 

Composante NS. Le pendule assez agité. 

e i6h 39m i2s. 

F 16 h 44 m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP i6h 39m 14s vibrations à peine visibles.. 

eL 16 h 39 m 40s appaiition graduelle de 
vibrations plus grandes, T=i"7s. 

M 16 h 40 m 10 s, 2 a = 0*2 mm, T = 2'4Se 

C 16 h 40 m 57 s. 

F 16 h 42 72^1. 

53 30 Ondulations lentes. 
Composante NS. Le pendule un peu agité. 

e 3 h 41m. 
M 3 h 52 m, T = 2os. 
F 4h. 
Composante EW. 
Nulles traces. 
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58 
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1res petit sismogramme d'origine voisine. 

Composante NS. 

Traces à peine visibles. 

C o m.p osante EW. Le pendule tranquille. 

i oh lom IIS. 

M oh loni 28.S, 2a=oimm, T = 472S avec 
traces de vibrations plus rapides. 

F oh II ^l2m. 
Ondulations lentes. 

Composante NS. Le pendule tranquille.; 
e 1 9 h 3 7 m. 
. M I9h 49m 34s, 2a = o'2mm, T=i8'2s. 

F 20 h 10 m. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 19 h 46 m. 

M i9h 48m P2S, 2a = 0'imm, T=i8'3s. 

F i9h 55m. 
Petit sismogramme d'origine voisiné. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

e 4 h 34 m' 37 s traces incertaines. 
'cL ^h '351I1 OIS petites vibrations, T=i"8s. 

M 4h 35m lys 2a = o'imm, T=i*8s et 

F 6 h 37 m. [0*95. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 4 h 34 m 56 s apparition graduelle de vi- 
brations très petites^ T = i*3s..' 

M 4 h 35 m 43 s,, 2a = o*i mm, T = 3*9s. 

F 4 h 37 V2ni. 
Très petit sismogramme d'origine voisine. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

M oh 48m 56s traces. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e oh 48m 10 s. 

M oh 48m 21 s, 2a = o'imm, T = 2*8s. 

F o h 5 1 ^/ 2 m. 
Très petit sismogramme d'origine lointaine. 
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Composante NS. Le pendule un peu agité. 

eP 16 h 30m, max. 2a = 0*2 mm, T=8s. 
eL 17 h 03 m, T = 40s. 
• M lyh- loni 23 s,. 2a = o'5J[îim, T = 20*5s. 
F 17 h 55m.. . 
Composiinte EW. Le pendule tranquille. 

Nulles traces. 
Petit sismogramnie d'origine • voisine. — Incertitude des 
données horaires rb 5 s. • 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 9h iS'm 55s traces, T= 1^/25. 

eL 9 h '19m' Il s. ' 

M 9h 19m i8's, 2a = o*3mm, T = 4'8s et 

F 9 h 22 m. [l'os. 

Composante EW. Le pendule agité. , 

eP 9 h iS'm 58 s traces, T=i'2s. 

iL 9 h 19 m 14 s. 

M 9 h 19 m 16 s, 2a = 0*3 mm, T = 5'is. 

C ''9'14' f9'm 35 s. 

F ? 



60 



éi 



62 



17 



24 



Octobre 

Ondulations lentes. 
•Composante NS. 

f •. . . ... 

Traces. 

Composante EW. Le pendule assez agité. 

e 2 h 52 ni^ max,. 2a =^0*3 mm, T = 20s. 

F - 5. h 15 m. 
Ondulations lentes. , . v, 

Composante ; EW., Le ^ pendule tranquille; 
e 10 h 25 m. 
F II h. - 

C o'm posante EW. 
-Nulles traces. 
■Assez grand sismogramnie d'origine lointaine. 
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Composante NS. Le pendule un peu agité. 

eS 14 h 57 m, T = 9'5s. 

eL 1 5 h 04 m. 

M ijh II m 02s, 2a=i'omm, T=i4s. 

F 16 h 05 m. 
Composante EW. Le pendule très agité. 

e I4h 58m. 

M ijh lom 30s, 2a=i'6mm, T=i3s. 

F vers i6h. 
Ondulations lentes. 
Composante NS. Le pendule assez tranquille. 

e 2 h 25m, T=iis. 

F 2 h 41m. 
Composante EW. Le pendule un peu agité. 

e 2 h 25 m. 

M 2h 30m 34s, 2a = o'3 mm, T=iis. 

F 2h 39m. 



♦64 



«5 



14 



i8 



Novembre 

Ondulations lentes. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

e 18 h 41m. 

M 19 h, 2a = o'3mm, T=23s. 

F 19 h 30 m. 
Composante EW. Le pendule assez agité. 
Traces. 

Très petit sismogramme d'un tremblement de terre res- 
senti à Rilski-monastir et Boboschévo et signalé au 
sismoscope de Sofia à 17 h 20 m 07 s. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP i7h 19m 55s traces de vibrations. 

iL 17 h 20 m 04 s vibrations très visibles, max. 
2 a = 0*1 mm, T = i'3 s. 

F 17 h 21^4 ni. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 17 h 19 m 41 s à 17 h 21 m traces de 
vibrations. 
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Assez grand sismogramme d'origine lointaine. — Incer- 
titude des données horaires dz 5 s. 
Composante NS. Le pendule assez tranquille. 

eP 7 h 4 1^/2 m ondulations d'une période mo- 
yenne de 12^1 2 s. 

eL 8 h 01 m ondulations plates, T = 46^liS. 

M 8 h 15m ondulations très régulières, 2a = 

F vers 9 h. [o'6mm, T = 20s. 

Composante EW. Le pendule assez agité. 

e yh 41m IIS. 

M 8h 14m 21S ondulations très régulières 
2a=i'omm, T = 2is. 

8h i8m 13s, 2a=i'omm, T=i8'4s. 

F 8 h 50 m. 

Décembre 

Petit sismogramme d'origine voisine. — Incertitude des 
données horaires d= 3 s. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

eL 23 h 10 m 54 s. 

M 23 h 10 m 57s, 2a = o*3mm, T=2'9s. 

F 23 h 1.3 m. 
Composante EW. Le pendule un peu agité. 

eL 23 h 10 m 59sdr5s, max. 2 a = 0*3 mm, 

F 23 h 15 m. [T = 2VaS. 

Petit sismogramme d'origine voisine. — Incertitude des 

données horaires it: los. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 19 h 28 m ? 

eL 19 h 30 m 48 s. 

M I9h 31m i6s vibrations irrégulières d'une 

période moyenne de 7*^ s superposées de traces de vibra- 
tions plus rapides, 2a = o*4mm. 

C 19 h 32 m 40s, T = és. 

F 19 h 39 m. 
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Composante EW. Le pendule fortement agité. 

eL 19]! 30 m 30 s. 

M 19 h 30 m 43 s, 2 a ==0*9 mm, T = 8*8s 
avec traces de vibrations de 2 s. 

F 1911 38 m. 
Petit sismogramme d'origine très lointaine. — Incerti- 



tude des données horaires zh los. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP ih .35 m 10 s vibrations très petites, max. 
2a = o'imm, T = 7"5s. 

eS ih 49 m 16 s, max. 2 a =0' 2 mm, T=7s, 

eL 2 h 22 m apparition graduelle d'ondulations 
très lentes/ T=37s. • 

M 2 h 51m 145, 2 a = 0*4 mm, T = 20'2 s, 

M 3 h 10 m 22 s, 2a = 0*2 mm, T=i8*is. 
Ce second' maximum • est, peut-être, en coïncidence avec 
les ondulations qui ont passé autour de la terre, par 

F 3 h 30 m. [l'antipode de Soiia. 

Composante EW. Le pendule fortement agité. 

M 2 h 53 m, 2a=,o"9mm, T =18*2 s. 
Petit ; sismogramme d'origine voisine. — Incertitude des 
données horaires =b 3 s. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP ' loh 09 m 51 s vibrations à peine visibles. 

iS 10 h 10 m ' 01 s très petites vibrations d'une 
période moyenne de r i s qui ont commencé par un dé- 
placement subit de la plume vers le sud. 

iL 10 h 10 m 04 s trois vibrations plus lentes, 
superposées d'autres très rapides; la première onde a une 
période de 5*2 s, les deux suivantes — de 3 s. 

M loh lom IIS, 2a = o*9mm, T=3s. 

M loh 10 m 30s, 2a = 0*4 mm, T = 2'5s. 

F loh 12^2 111. La période moyenne des vi- 
brations finales 2*3 s. 
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Composante EW. Le pendule très agité. 

eL 10 h 10 m 05 s. 

M loh lom IIS, 2a = o'4mm, T = 3*is 
avec traces de vibrations plus rapides. 

F 10 h 12^2 m. 
Petit sismogramme probablement de la même origine 

que le pécédent 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eL 17 h 29 m 28 s. 

M 17 h 29m 35 s, 2a = o'3mm, T = 27s. 

F 1 7 h 31m. 
Composante EW. Le pendule assez agité. 

M I7h 29m 44s, 2a = o'2mm, T = 3-is. 
Assez grand sismogramme d origine lointaine. — Incerti- 
tude des données horaires dz 3 s. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

iP lôh 29m 15 s petites vibrations d'une pé- 
riode moyenne d'abord de i*6s, ensuite de 2'2s, super- 
posées aux traces de vibrations plus lentes. 

iS 18 h 35 m 28 s deux ondes irrégulières, 
2 a = 1*4 mm, T = 1 6 s suivies de vibrations beaucoup 
plus petites. 

i 18 h 39 m accroissement subit de l'ampli- 
tude, T = 9'4s. 

eL i8h 43 m 50s apparition graduelle d'ondu- 
lations lentes, T = 32s, superposées de vibrations d'une 
période de 8*45. 

M 18 h 49m 56s, 2a = 5-8mm, T=i97s 
(peut-être oscillations pendulaires). 

F 19 h 06 m. La période des ondulations fi- 
nales: 147 s, i2'os, r7'9s etc. 
Composante EW. Le pendule un peu agité. 

iP 18 h 29 m 03 s vibrations de 6*8 s, super- 
posées de traces de vibrations plus rapides. 

eS 18 h 35m 30s, Max. 2a=romm, T=i3*2s. 

iL 18 h 43 m 48 s, ondulations très irrégulières, 
T=33s. 
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M r8b 51111 57 s osoUkitions pefidulaires, 2a= 
12*6 mm, T= ï6'$s. 

C 18J1 53 m 04 s. La période moyenne des 
ondulations ftiales: 13-5 s, i^S^»' ir^« etc. 

F Après 20 h. 
75 23 f>etit sismogranMïic tforigiae iïrès lointaine.*— Incertitude 

des données horaires di 4 s. 
Co-mpo«ante NS. Le ^odule tranqittUe. 

eP 17 h 3'! m ^9 s ? 

iS 17 h 41m :29«, iia^c. 2a au commencement = 
0*5 mm, T = 74 s. 

eL 17 h 57 m 29 s appaiiîtion graduelle d'ondu- 
lations îentos, T=:27*8s. 

M ^6 h 14111 55« oodubtions très r^lièces, 
2a=i'omm, T»afy7s. 

F 15 h 30«i. La période des ondulations de 
la ^rtie fiftak: 16*2 s, 1.4*9 «, I5'5€ etc. 
Co-mposante EW. Le pendule fortema^ agité. 

eF ? 

eS 47 h 43m 2.6s, iiax. 2a=o'5mm, T=87s. 

eL f7h 59m 2^s apparilion graduelle d'ondu- 
lations d'une période moyenne de 30 «. 

M fSh 14m f2s ondulations très régulières, 
2a=r7mm, T = 2i*8s. 

F 19 h. 
74 I 2^ ] Très petit sismogftMne d^ origine iointame. 

Composante NS. Le pendule assez tasiquille. 

eS^ éh 18m ^6s TÎbratioats assez visibles dune 
période moyenne de ^•2s. 

M é h 28m 24 s, 2a = o'3mm, T;=9'2s. 

F } 
Composafite EW. Le pendtale foct^nent agité. 
Traces incertaines. 
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Les sismogrammes ont été mesurés et calculés par l'observa^ 
teur M. Débélianoff. 

Pour marquer les différents éléments du mouvement sismique^ 
on a employé les signes et les abréviations proposés par M. Wie- 
chert (Beitrage zur Geophysik, VIL Band, p. 520), à savoii:: 

P = undae primae, première phase préliminaire, 

S = » secundae, deuxième phase préliminaire, 

L = » longae, phase principale, 

M= » maximae, le plus grand mouvement dans- 
une phase donnée, 

m = diminuation du mouvement entre deux maxima^ 

C = coda, phase finale, 

F = finis, fin du mouvement visible, 

i = impetus, la registration est bien précise à l'égard 
du temps, 

e = emersio, la registration devient progressivement per- 
ceptible, 

T = période complète des ondes, 

2a = amplitude doublé, comptée d'un côté à l'autre. 

L'amplitude 2 a indique en millimètres et ses décimales le mou- 
vement de la plume même qui dans les deux composantes marque 
le mouvement du pendule avec un multiplication 10:1. 

La période T est indiquée ed secondes et ses décimales. 

Les heures sont toujours comptées de oh à 24 h (à partir de- 
minuit) et exprimées en temps moyen civile de Greenwich. 



Sofia, décembre 1908. 



Spas ^vsratzof. 
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[Temps moyen de Greenwich de oh (minuit) à 24 h]. 



JS& Date Janvier 

112 OnduiatioQs lentes. 

Composante NS. Le pendule tranquille, 
e i3h oSm. 

ijh 25m, T = 20s. 
i3h 35m, T = i8s. 
13 h jom, T = 17*55. 
F i4h 20m. 
Composante EW. Le pendule assez agité, 
e 13 h 08 m. 

i3h 32m 39s, T = 19*55, 2a = 17mm. 
13 h 37m 35s, T = 195, 2a = l'omm. 
13 h 46m 05s, T= 19*55. 
i3h 50m 21S, ï= 19s. 
j F vers i4V2b- 

\ Grand siçmogramnip d'origine lointaine. 
i Composante NS. Le pendule tranquille. 
i eP 5 h 30 m 48 s vibrations au commencement 

' à peine visibles, ensuite d'une période de 33. 
I iS 5 h 40 m 24 s apparition subite d'ondulations 

; d'une période moyenne de 18 s; max. 2a (au commen- 
cement) = 2*6 mm. 

eL 5 h 51m 04s à 5h 59m onze ondes très 
I irrégulières. 
Ml 

M2 
C 

T= 19-55, 

moyenne générale 1 6* 5 s. 

F 7h. 



5h 51m 51 s, 2a== 5 mm. 
5 h 54 pa 48 s, T = 41 5^ 2 a = 6'6 mm. 
5h 59m 51 s. Plusieurs groupes fusif ormes: 
215, 1^5, lés, 14s, 14*55, i6s, 15s -^ 
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Composante EW. Le pendule assez agité. 

eP 5 h 30 m 50 s vibrations au commencement 
à peine visibles. 

eS 5 h 40 m 24s apparition, graduelle d'ondula- 
tions très irrégulières. Période moyenne = 26*55. 

eL 5 h 51m 05 s orizc ondes d'une période 
moyenne 16' $ s; max. 2a = 2*0 mm. 

Ml 5 b 56 ùi 58 s quatre ondes irrégulières, T = 
34s, 2a = 3'omm. 

M2 5 h 59 m 50s trois ondes irrégulières, T = 
39s, 2a = 2*5 mm. 

6 h II m oscillations pendulaire, T= 18 s, 
2a = é'omm. Plusieurs groupes fusiformes d'une ampli- 
tude presque constante, T= 15 s, 17 s, 15 s, 22*55, 17 s,. 
18 s, 17 s, 18 s. 

F ? 

Assez grand sisiiiogramme d'un tremblement de terre res- 
senti dans la partie Sud-Ouest de Bulgarie. Signalé au 
sismoscope de Sofia à 11 h 29 m 34 s. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

iP iih29mi5s déplacement de la plume de 
1/2 mm vers le Nord, suivi d'un autre de 0*7 mm vers la 
côté opposée; très petites vibrations d'une période de 0*8 s. 

M II h 29m 30s vibrations d'une période de 
2*5 s, max. 2a = 3*0 mm, supperposées d'autres vibra- 
tions bien plus rapides (T = i s). 

iih 29m 33s vibrations graduellement dé- 
croissantes, T= i*8s, 2*5s, 3*os, 2*os, 2*58, 3*os. 

F iih 35m. 
Composante EW. Le pendule assez agité. 

iP Iih29mi5s vibrations très petite d'une 
période de is. 

i Iih29m2is vibrations ainsi tressées l'une 
par l'autre qu'il est impossible de déterminer la période- 

M Iih29m3is, 2a = 2*2 mm. 

F II h 34m. 
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Tremblement de terre à Sahaline? 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

e I3h46m53s ondulations plates. 

M I3h48m22s, T=i9s, 2a = o'imm. 

F I4h 04m. 
Composante EW. Le pendule très agité. 
Traces incertaines. 

Petit sismogramme d'une secousse sismique ressentie à 
Constantinople, Andrianople, Bourgas etc., signalée 
au sismoscope de Sofia à 2 h 41m 02 s. 
Composante NS. Le pendule très agité. 

eP 2 h 39m 54s très petites mais bien visibles 
vibrations d'une période de i s. 

iL i h 40 m 40 s vibrations graduellement ac- 
croissantes, la période au commencement v6s, 

M 2h 41m 15s ondulations d'une période de 
9s, supperposées de vibrations de i — 2 s; 2a = 0*5 mm. 

F 2 h 44 1/2 m. 
Composante EW. Le pendule assez agité. 

eP 2h 39m 56s vibrations à peine visibles. 

eL 2 h 40 m 44 s vibrations graduellement dé- 
croissantes; T= r8s (au commencement) 2*5 s, 4*0 s, 
6-55, 5-55. 

F 2h 44m. 



Février 

Très petit sismogramme d'une secousse verticale prove- 
nant d'un épicentre dans l'environ immédiate de Sofia. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

i 3h38mi9s déplacement subit de la plume 
de o'4mm vers le Sud. 

3 h 38m 19s à 5h 38m 27s dix-huit vi- 
brations assez irrégulières d'une période moyenne de 0*4 s, 
max. 2a à )h 38m 21s = 0*9 mm. 

C 3h 38m 27s très petites vibrations d'une 
période graduellement accroissante: T = o'4s, o'6s, i'2s. 

F 3 h 40m. 
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Composante EW. Le pendule tranquille. 

i 3h38nii9s déplacement de la plume de 
o*4 mm vers l'Est. 

M 3h 38m 21 s, T= (o'6s), 2a = r2nMn. 

C 3h 38m 27s, T = p'6s, 07s l'os. 

F 3 h 40m. 
Assez grand sismogramme d'origine relativement lointaine. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 9h 07m 03s, T= 3s, 2a = o'rmm. 

eL 9 h 09m 59s onze ondes d'une période 
moyenne de 4*5 s. 

M cinq ondes d'une période de 10*5 s, max. à 
9h lom 23s; 2a == 3'imm. 

C 9hiom52s une série de vibrations gra- 
duellement décroissantes, T = 6*45, 7'os, 8'os, 9'os, 
ro'os, 6*os, 7*5 s, 8'os. 

F 9 h 25 m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP 9 h 07 m 08 s, T= 2*8 s. 

9h 09m 17s à 9h lom 51s quinze ondes 
très irrégulières, T=4s, 7*5 s, 8s; max. à 9 h 10 m 
35 s, 2a = l'jmm. 

F 9 h 23 m. 
Petit sismogramme d'origine voisine. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP I9h47m3is vibrations à peine visibles. 

e 19 h 48 m 05 s une série de douze vibra- 
tions assez régulières et bien visibles, T = i s. 

21 h 48 m 21 s quatre ondes à 8*8 s supper- 
posées de vibrations d'une période de 1*2 s. 

C I9h 48m 57s. 

F 20 h 03 m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP T 9 h 47 m 3 T s très petites vibrations gra- 
duellement accroissantes. [i*5s. 

e 19 h 48 m 12 s six petites vibrations, T = 
i9h 48m 28s quatre ondes supperposées de 
vibrations rapides. 
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C 1 9 h 49 m 00 s. 
F 2oh 03 m. 

Petit sismogramme probablement de la même origine 

que le précédent. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 20 h 04 m 12 s vibrations graduellement 
accroissantes au commencement à peine visibles. 

eL 20 h 04m 37 s, T (au commencement) = 

C 2oh 05m 54s. [i'5s. 

F 2oh 18 m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP 20 h 04 m 12 s vibrations à peine visibles. 

eL 2oh 04m 36s, T= 1*35. 

F 20 h 08 m. 

Petit sismogramme d'origine voisine. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 9h 33m 14s vibrations à peine visibles. 

eL 9 h 33 m 28s, une série de vingt-trois vibra- 
tions d'une amplitude presque constante, 2a = 0*1 mm 
et une période de 2*0 s. 

F 9h 35m. 
Composante EW. Le pendule agité. 
Nulles traces. 

Très petit sismogramme d'une secousse sismique res- 
sentie à'Bania-Tschépinska et à Lâjéné (département 
de Plovdiv). 
Composante NS. *Le pendule tranquille. 

eP 6 h 21 m 05 s traces de vibrations. 

iL 6 h -2 1 m 20 s trois ondes irrégulières sup- 
perposées de vibrations d'une période de 1*0 s. 

M 6h 21 m 25s, 2a = o'imm. 

C 6h 21 m 33 s. 

F 6h 23 m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

iL 6h 2im 24s, T= i'6s. 

F éh 23m. 
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12 15 Sismogramme microscopique de la même origine que le 

précédent. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

iL 7 h 28 m 29 s. 

F yh 29m. 
Composante EW. Le pendule agité. 
Traces de vibrations. 

13 20 Très petit sismogramme d'un tremblement de terre res- 
senti dans plusieurs localités de la partie Sud-Ouest 
du Royaume. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 3h II m 46s. 

M 3 h II m 53s, T = 1*35, 2a = o'imm. 

F 3 h i3V2m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

i 3h II m 46s. 

M 3 h 1 1 m 52 s, T = I '3 s, 2a = o* i mm. 

F 3 h 121/2^1. 
Petit sismogramme de la même origine que le précédent. 
Le mouvement sismique a été signalé au sîsmoscope 
de Sofia à 4 h 07m ois. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

iL 4 h 06 m 45 s apparition subite de vibrations 
très irrégulières d'une période moyenne de i'2s, gra- 
duellement décroissantes. 

M 4 h 06 m 49 s, T =*i'4s, 2a = 0*3 mm. 

F 4 h 09 1/2 m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

iL 4 h 06m 45 s apparition subite de vibrations- 
graduellement décroissantes d'une période moyenne de i s. 

M 4h 06m 48s, 2a = o'émm. 

F 4h 8i/2m. 
15 25 Très petit sismogramme d'une secousse sismique ressentie: 

à Raschka — Serbie. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

i 6h 17m 43s. 

M 6 h 17 m 56 s, T = is. 

F 6 h 20 m. 
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Composante EW. Le pendule tranquille. 
Nulles traces. 

Sismogramme à peine visible de la même origine que- 

le précédent. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 7h 55m 23s traces de vibrations. 

iL 7 h 56 m 02 s. 

M yh 56m 06s, T = is. 

F yh 57m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. • • 

Nulles traces. 



Mars 

17 .3 Petit sismogramme d'un tremblement de terre, ressenti à 

Rîlski-monastir et signalé au sismoscope de Sofia à 
jh. 30m 05s. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 7 h 29m 55 s traces de vibrations. 

iL 7 h 30m DOS vibrations très irrégulières 
d'une période moyenne de r s. 

M 7 h 30m 09s, T = 0*6 s, 2a = o'imm. 

C 7h 30m 13s. 

F jh 3oV2mv 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

eL 7 h 30m 00 s vibrations à peine visibles. 
M jh 30m i2s, T= o'8s, 2a = ci mm. 
F 7h 3 1^/4 m. 

18 29 Assez grand sismogramme d'origine lointaine (Bitlis) sans 

phases bien déterminées. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 
e 21 h 59m 45s. 

i 2ili07m30s deux ondes irrégulières. 
Ml 21 h 08m 54s, T = 8s, 2a = o'imm. 
M2 21 h 14m 52s, T= 8s, 2a = o'jmm. 
F 2ih 2im. 
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Composante EW. Le pendule tranquille. 
Les marques des minutes incertaines. 

e 2 1 h environ, 

M 2ih 08m. 

F ? 
Ondulations lentes. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

e ? 

Ml 14 h 23 m 49 s, un groupe de six ondes 
environ d'une période moyenne de 8 s, 2a = 0*5 nun. 

M2 i4h 25m 33s, T= 8s, 2a = 0*5 mm. 

F i4h 33 m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e ? 

M i4h 22^2^. 
Assez grand sismogramme d'origine lontaine sans phases 

bien déterminées. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

e 22h 19m 35s un groupe de dix ondelettes 
graduellement ' décroissantes d'une période moyenne de 

e 22h 21 m o*5s, T= é'8s. [3'8s. 

Ml 22 h 29m 30s trois ondes, T = 4s, 2a = 
07 mm. 

M2 22 h 37 m 24s un groupe de neuf ondes, 
T = 9 s, 2a = o'3mra. 

M3 22 h 42 m 03 s, T=9*5s, 2a = 0*4 mm. 

F 21 h 01 m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 
Nulles traces. 



Avril 

21 13 i Petit sismogramme d'origine relativement lointaine. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

cP 18 h 03m OIS au commencement traces de 
vibrations, ensuit^ — vibrations assez régulières d'une 
période moyenne de 2*5 s. 
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eS 18 h 05111 15 s, T= 2*7 s. 

eL iSh 09 m 21 s, T == 6 s. 

M i8h 14m 54s, T= 8s, 2a = o'2mm. 

F vers 18 h 27 m. 
Composante EW. Le pendule agité. 
Traces incertaines. 
22 15 Le grand tremblement de terre du Mexique. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 
Incertitude des données horaires zb 10 s. 

eP 6h2im47s petites ondelettes d'une pé- 
riode de 6 s. 

i 6 h 26 m ors six ondes irrégulières dont la 
troisième la plus grandes; période moyenne 8s; ensuite 
ondulations graduellement accroissantes. 

iS éh^jmoos quatre ondes irrégulières d'une 
période de 18 s et max. 2a = 21 mm; après cela ondes 
irr^ulières d'une période moyenne de 20 s. 

i 6 h 50m 02s une série de treize ondes irré- 
gulières graduellement accroissantes, supperposées d'on- 
dulations plus rapides, T= 18 s, 19 s, 21s, 24 s. 

eL 6h 56m 49s ondulations lentes au commen- 
cement supperposées d'ondulations plus rapides; T= 32s. 

jh 02m 55s à jh. 06m 13s un groupe 
d'onze ondes et demi; période moyenne = 20s, max. 
2a = 5 mm. 

M jh lom 04s à jh 14m 54s un groupe 
fusiforme de treize et demi oscillations pendulaires ; T = 
20S, max. 2a à 7h 13m oSs = 40mm. 

m 7h 15m 545, T =î 17s, 2a == imm. 

M 7h i6m 55s, T= i8s, 2a = 10 mm. 

m 7h 17m 58 s, 2à = o'3mm. 

M 7 h 19m 22s, T = 19s, 2a = y^mm, 
jh 22m 28s à 7b 24m 51 s un groupe- 
de neuf oèdulatioîts d'une période moyenne de 16 s, max. 
2a = 2 mm. 

C 7 h 24^ 54 s ondulations irrégulières gra- 
duellement décroissantes, période moyenne = i6s. 

F 83/, h. 
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Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP 6h2iinios traces d'ondulations. 

i 6 h 26 m 04 s apparition subite de cinq ou 
six ondes irrégulières; il est imposible au commencement 
de déterminer la période; ensuite elle est 7*5 s. 

iS 6h 35m 00s cinq ondes très irrégulières, 
T == 19 s, 2a = 2 mm. 

6 h 41^2^1 ondes irrégulières supperposées 
d'autres; T= 22*5 s. 

6h 53 m, T = 22*5 s. 

eL 6h 59m 14s apparition graduelle d'ondula- 
tions, T (au commencement) = 30s. 

yh 02m 14s à yh 12m 31s trois groupes 
fusiformes d'oscillations pendulaires qui se refont l'une 
dans l'autre; le premier groupe consiste en dix ondes. 

M 7 h 05m 21 s, T=24s, 2a = 127mm; le 
deuxième groupe consiste en quatorze ondes. 

M 7h 09m 51 s, T= 20s, 2a = éimm; le 
troisième groupe de six ondes. 

M 7h 13m ces, T= 17*5 s, 2a = 9*8 mm. 

m 7 h 1 3 m 46 s, 2a = I mm. 

M 7h 14m 20s, T= i8s, 2a = 5'8mm. 

m 7h 15m 03s, 2a = o'omm. 

7 h 15 m 12 8 à 7 h 17 m 29 s sept ondes 
dont le max. à 7 h 15 m 52 s, 2a = 11*4 mm. 

M 7h i8m I2S, T= 17s, 2a = 5mm. 

7 h 23m 05s à 7h 29m 50s une série de 
vingt-quatre ondulations très régulièVes, T= 178 ; après 
cela ondulations graduellement décroissantes. 

F 88/4 h. 
Assez grand sismogramme d'origine lointaine sans phases 

bien déterminées. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 2ihi3m48s ondelettes à peine visibles. 

2ih i6m 34s, T= 8s. 
e 2ih23mijs ondes assez régulières d'une 
période moyenne de 8*5$. 
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*e 2ih 37m 34s ondulations plates graduelle- 
ment accroissantes. 

Ml 21 h 50m 15 s, ï = 21 s, 2a = I mm. 

M2 21 h 52 m 04s, T= i9'5s, 2a = 07mm. 

Après cela une grande série d'ondulations 

lentes graduellement décroissantes; T= i8s, 16 s, 15s, 

15s, i2s, 17s, 14s, i6s — moyenne générale i5'4s. 

F 22 h 24m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP 21 h 07 m 49 s ondelettes à peine visibles. 

e 21 h 23 m 3 1 s, T = 7 s. 

e 2ih 37m Ï4S. 

M 2rh 50m i6s, ï=23s, 2a = i*2mm. 
Une série d'ondulations lentes, T= 17*53, 
i7'5s, i6s, i8s, 19s. 

F 22h 15^/4 m. 

24 19 Plus petit sismogramme probablement de la même ori- 
gine que le précédente. 

Composante NS. Le pendule tranquille. [7*8 s. 

eP oh 05 m 38s très petites ondelettes, T = 

i oh 16 m 12 s six ondes irrégulières, max. à 
oh i6m 43 s, 2a = o*8mm, T= 9s. 

eL oh 37m los ondes plates, T = 30s, 35s. 

M oh 43 m 32s, T= 23s, 2a i= 07mm. 

F iV^h. 
Composante EW. Le pendule tranquille. [4*5 s. 

eP ph 05 m 38s, T (au commencement) = 

eS ohiémios apparition graduelle d'ondula- 
tions d'une période moyenne de 7'$ s. 

eL oh 37m 08 s ondes plates au commence- 
ment à peine visibles. 

M oh 43 m 41 s, T= 24s, 2a = o'4nmi. 

F iVéh. 

25 24 Petit sismogramme d'origine voisine (Volo, Grèce). 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 5 h 47 m 07 s petites vibrations, T = i s. 
iS 5 h. 47m 44s, T= i*8s. 
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iL 5 h 48m 23 s ondulatidhs (2a = o'imm)^ 
supperposées de vibrations de 2 s. 

F 5 h 5 ï m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. [= is. 

iP 5 h 47m IIS vibrations à peine visibles, T 
^iS 5h 47m 46s vibrations irrégulières, 17s. 

eL 5 h 48 m 27 s ondulations, supperposées de: 
vibrations rapides. 

F 5 h 5 1 ni. 



2é 
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M a i 

Petit sismogramme d'origine lointaine. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

e 6 h 17 m 20 s traces d'ondulations. 

M 6 h 19 m 34 s, T= 7 s, 2a = o'jmm. 

F 6h 30m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 6hiim34s traces d'ondulations. 

Ml é h 19 m 34 s trois ondes irrégulières, T = 
9 s, 2a = o*2 mm. 

M2 6h 24m 05s, T = 8s, 2a = o'2mm. 

F 6 h 40m. 
Petit sismogrartime d'origine lointaine. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

e 8 h 50 m environ. 

M 9 h 01 m 54s, T = 8s, 2a = 0*4 mm. 

F } 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 8h 50m 30 s petites ondulations. 
8h ssVéHi, T= 8s. 
9 h 01 m à 9 h oj^l^m quinze ondulations^ 

M 9 h 01 m 54 s, T= 9 s. 

F ? 
Petit sismogramme d'origine voisine. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP oh 27 m 23 s traces de vibrations. 

i oh 27m 48s, T = 1*2 s. 
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eL oh 28 m 05 s ondulations d'une période de 

.'"Il 

4 s supperposèes de vibrations rapides. 

M oh 28 m 10 s, 2a = o'imm. 

F oh 30m. 
Réplique. 

e oh 30m 53s, T= 3'5s, 2a = o'imm. 

F oh 3274111. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

' •"£1 ' • ■." 

e oh 27m 04s vibrations à peine visibles, 
i oh 27 m 48 s, T= 2*5 s. 
eL oh 28m 05 s ondulations d'une période de 
2'5s, supperposèes de vîtratîbhs rapides. 
F oh 34m. 

Eetit sismogramme 4'une secousse ressentie à Boéneftsché 
et Zibeftsché . (Turquie d'Europe), .à.Vrania (Serbie) 
et signalée aussi au sismosçope de Sofia. 
ComposanteNS. Le peqdule tranquille. 

eP 1 7 h 48 m 42 s traces . de, vibrations. 

ÎL i7h 48m 53s une série de dix vibrations, 
;T=F= p-9s. 

M i7h 48m 57s, T= is, 2a = o'4mm. 

C .i7h 4gm^05s,.T_=_r3s, 2s, 3'5s etc. 
.Composante EW. Le pencjule tranquille, 

iL 17 h 48m 53s, une série , de quinze vibra- 
tions açsez régulières. 

M i7.h 48m 56s, ï= i*2s, 2a = o'4mm» 

C 17 h 49 m 07 s. 

F I7h 5ira. 

Ondulations leptes. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

e loh J4V2I11 traces d'ondulations. 

loh 42m, T = 9s. 

ioh'593/4m un groupe de six ondes, T = 
los, 23 = 0*1 mm. • 

loh o^^lztn, T = 8s, 2a = o'imm. 

lih. i8'm,.T= I2is, ia = 6*2 mni. 
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II h 2272^ un groupe de six ondes très 
régulières, 2a = 0*2 mm. 

F IX h 34m. 
Composante EW. Le pendule tranquille, 
e ? 

loh 42m, T = 9s. 

loh 47^2"^ trois ondes irrégulières, T = 
1 1 s, 2a = o"8 mm. 

II h 12m, T = 9s. 
II h 18 m, T= 9*5 s, 2a = o'imm. 
II h 24m, T = 95s. 
F iih 45m? 
31 15 Petit sismogramme d'origine voisine. Le mouvement sis- 

mique a été signalé au sismoscope de Kazanlyk. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 17 h 58 m 18 s traces de vibrations. 
iL I7h58m23s une série de six et demi pe- 
tites vibrations. 

M i7h 58m 27s, T= 1*3 s, 2a = o'imm. 
C 1711 58 m 30s vibrations graduellement dé- 
croissantes. 

eL 17 h 38m 48s apparition graduelle d'ondu- 
lations, supperposées de vibrations très rapides; T (au 
commencement) = 2s. 

M i7h 59m 20s, T= yjSy 2a = o"6mm. 
C 1711 59m 30s petites vibrations graduelle- 
ment décroissantes. 

F 18 h 07 m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 
Les. marques de temps incertaines. : 

eP I7h 58m 27s. • 

M i7h 58m 39s, T= r3s, 2a = ci mm, 
eL 17 h 58 m 57 s. ; 

M 17 h 59 m^ 13s, T= î'jS. 
F i8h 01 m. 
j2 15. j Petit sismogramme de la même origine que le précédent. 

La secousse a été" signalée au sismoscope de Sofia i 
19 h 17 m 09 s. ! 
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Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP i9h i6m 23s apparition graduelle de vi- 
brations au coramencement à peine visibles, T= 1*3 s. 

eL I9h 16 m 58s vibrations graduellement ac- 
croissantes, T;;= 1*3 s. 

M I9h 17m 20s, T= 3s, 2a = o*4mm. 

C I9hi7m25s vibrations décroissantes, T 

F I9h' 20m. [= 2s. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP i9h i6m 25s au commencement traces de 
vibrations, ensuite très petites vibrations d'une période de is. 

eL 19 h 16 m 58s ondulations graduellement 
accroissantes d'une période moyenne de 1*35, max. 
2a = o'4mm. 

C I9hi7m23s vibrations décroissantes; pé- 
riode moyenne de 2 s. 

F 19 h 20m. 
33 15 Assez grand sismogramme de la même origine que le 

précédent. La secousse a été signalée aux sismoscopes 
de Sofia (à 2^ h 42m 24s) et de Kazanlyk. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

e 23h4im47s apparition graduelle d'ondu- 
lations supperposées de vibrations très rapides; T (au 
commencement) = i'2s. 

iL 2::h 42m 20s, T= 1*5 s. 

M 23 h 42 m 46s, T = 5 s, 2a = r mm. ' 

C 23 h 42 m 50s une série d'ondulations; de- 
venantes de plus en plus lentes, T= i"8s, 2 s, 2 s, 13 s, 

3'5s> 5 s, 5*5 s, 6s. I 

F 23 h 49 m. i 

Composante EW. Le pendule tranquille. 
Les marques de temps incertaines. ' 

e 23 h 41m 53 s traces de vibrations. i 
iL 23h42m20s apparition subite; d'onc^ula- 
tions graduellement accroissantes, supperposées de vijbra- 
tions rapides, T (au commencement) = 2 s ; liiax. 2^ = 
î'jmm. ; 
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C 23h42m'i4s une^ série d'ondulations d^une 
période graduellemait accroissante: l'ss, lys, 2'2s^ 
v8s, 2*459 2*6 s, 4 s, 6 s. 

F 23 h 49m. 
Très petit sismogramme de la même origine que les- 

précédents. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 3 h 33 m 42s traces de vibrations. [1*2 s. 

M 3 h .33 m 49 s très petites vibrations, T = 

e 3 h 34m OIS vibrations à peine visibles. 

iL 3h 34m 16 s, période au commencement = 
1*5 s, ensuite == 17 s. 

M 3 h 34 m 43 s deux ondes îrrjégulières, T = 
4 s, 2a = o'2mm. 

F .311 37m. 
Composante EW. Le pendule traiv}uille. 

eP 3 h 33 m 42s traces de vibrations. 

eL 3 b . 34 m 16 s très: petites vibrations au corn-- 
' m^icenïent d'une période de i s. 

M jh 34m-33s. 

F 3 h 37 m. 
Petit sismqgramme d'origine voisine. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP ihoim I2S traces de vibrations. 

M rh oim,4jrS, T= is, 2a = 0*05 mm. 

e r h 02 m 03 s vibrations à peine visibles^ T 

iL ih 02m 37s, T= i'3s, i'$s. [=is, 

M I h 02 m . 5 6 s ondes irrég^ères supperpo-- 
sets de vibrations rapides, T = 7*1 s, -2a = 0*9 mm. 

C iho3m38s ondulations graduellement dé- 
croissantes. 

F ih 07 m. 
Composante EW. Le- pendule tranquille. 

. eP ib CI m 12 s tiés petites^ mais bien visibles 
vibrations- d'ime- période de i s. 

e ih 02 m 03 s petites vibrations, T= i'2s. 

i iho2mi9s apparition subite d'ondulations^ 
plates supperposées d'autres plus rapides. 
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M ih 02 m 39 s, T = 6 s. Après le maximum 
une série d'ondtiktions graduellement décroissantes, T = 
4-58, 5 s, 4 s, 5 s, 4-55, 4 s etc. 

F ih 06 m. 

36 19 Petit sismogramme d'origine voisine. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 3 h 25 m 05 s traces de vibrations à peine 

e 3 h 25 m 41s. [visibles. 

iL 3 h 26m 02 s vibrations irrégulières. 

M 3h 2ém 19s six ondes supperposées de 
traces de vibrations, T = 7s, 2a = 0*3 mm. 

F 3 h 28^2^1. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 3h25m35s traces de vibrations. ^ 

xM 3 h 26 m 19 s quatre ondes supperposéçs de 
traces de vibrations, T = y'js, 2a = 0*2 mm. 

F 3h 28m. 

37 25 Assez grand sismogramme d'origine lointaine. 
Comp-o santé NS. Le pendule tranquille. 

îP 14 h 13 m 05 s un groupe de petites ondes^ 
(T=7'9s) supperposées de vibrations d*une période 
moyenne de 1*5 s. 

e I4hi4m54sun groupe d'ondulations avec 
une ressemblance frappante avec la précédente; au com- 
mencement les ondulations sont supperposées de petites 
vibrations, T = 8 s. 

i I4h2im59s apparition subite d'ondula- 
tions au commencement irrégulières maïs ensuite — très 
régulières; 2a (au commencement) = 2mm, période 
moyenne de 6*55. 

14 h 23 m jusqu'à la fin (15 h 05 m) plu- 
sieurs groupes ftisiformes d'ondulations d'une amplitude 
presque constante; période moyenne de 8*5 s. 
Composante EW. Le pendule tranquille. [v6s. 

eP i4hi3mo5s très petites ondelcttes, T = 

i I4h2im59s apparition subite d'ondula- 
tions au commencement irrégulières formantes plusieurs 
groupes fusif ormes. 
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M 14 h 2jni 32s, T = îo*6s, 2a = o'jmm^ 
à i4h 55m i2s la plume a sorti subite- 
ment hors de la papier à cause inconnue et a resté là 
jusqu'à 15 h 14 m. 

38 30 Petit sismogramme d'origine voisine. 
Compasante NS. Le pendule tranquille. 

eP 18 h 48m OIS vibrations à peine visibies- 
graduellement accroissantes. 

e i8h 49m 34s, T = I s. 

eL 18 h 50 m 03 s apparition graduelle d'ondes- 
irrégulières au commencement d'une période de 2 s. 

M i8h 51m oos, T= 7s, 2a = o'4mm. 
i8h 52m, T = 7s. 
i8h 54m, T = 6*55. 

F i8h 55m. 
Compasante EW. Le pendule tranquille. 

eP i8h 48m OIS traces presque invisibles de 
vibrations. [santés. 

e i8h49m33s ondes graduellement accrois- 

eL x8h 50m 03 s apparition graduelle d'ondu-^ 
lations irrégulières au comm encensent d'une période de 2 ^/as»- 

M 18 h 51m 26s, X= 7*5 s, 2a = o*4mm. 

F i8h sém, . , <; , . 

39 31 Petit sismogrampie : d'origine voisine. 
Composante NS. Xç pendule tranquille. 

e i3ho2m25s petites vibrations, T = 5 1/2 s- 
, 13 h 10V4-I11, 1f=F 5 s. 
. Î3h 14m, T = 5s, . 
F i3h 25m. 
Composante EW. Le pendule tranquille., 

e 13 h 02 m 25 s petites ondes irrégulières, 
supperposées de traces de vibrations, T == 3 s. 

13 h 04V4m, T= 4*75. 
i3h 09m 13s à i3h 09m 26s dix ondes 
très petites et très régulières provenantes probablement 
d'un autre épicentre bien plus voisin ; T = i s. 

1 3 h 15^/4 m» trois ondulations lentes, T = 
F 13 h 32m. [8s. 
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Juin 

Ondulations d'origine relativement lointaine. 
Les marques des heures incertaines. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

e ? 

M 6h 55m et à yh 01 m, T= 6*5 s, 2a = 

F vers 7 h 05 m. [o'inmi. 

Composante EW. .Le pendule tranquille. 
Traces incertaines. 
Ondulations lentes. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

e 3ho4mois ondulations à peine visibles. 
3 h 12m 00s, T :^= 7*55, 2a = o'jmm. 
3 h 19m 50s, T = IIS, 2a = o'5mm. 

F ? 
Composante EW. Le pendule tranquille. 
Traces incertaines. 
Ondulations lentes. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 
Nulles traces. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 9h 35m X4S. 

M 9 h 49 m 54 s, T = 9 s, 2a = 0*3 mm. 
loh 22m à loh 36m ondes plates d'une 
période moyenne de 19 s et d'une amplitude de o'imm 

F 10 h 42 m. [environ. 

Petit sismogramme (Smymei*). 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

e ? 

M 22 h 50 m 58 s ondulations d'une période de 
11*3 s, supperposées de traces de vibrations, 2a = o*imm. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 22 h 49m 57 s traces de vibrations. 

M 22 h 50m 58 s quatres ondes régulières d'une 
période de 8*3 s, 2a = o'imm. 

F 22 h 5^ m. 
Assez grand sismogramme d'origine lointaine (Ile de 
Célébes.î^). 
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Composante NS. Le pendule trariamiïe. 
Le temps incertain puisque les minutes ne sont pas 
marquées. 

eP 18 h 10^/4 m petites vibrations d'une pé- 
riode de 5 s. 

iS 18 h 17^/4 m apparition subite d'ondulations 
irrégulières graduellement accroissantes, T = 5 s (au com- 
mencement), 7'5s, 8*5 s, 7 s etc. 

eL 18 h 25^/4 m apparition d'assez grandes on- 
dulations graduellement accroissantes. 

M i8h 47m, T= ib'js, 2a = o'3mm. 

Après cela, ondulations d'une période mo- 
yenne de 20 s. 

F iqH i8m. 
Composante EW. Le pendule na pas fonctionné. 

Très petit sismogramme d'origine voisme. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 
Le temps incertain puisque les minutés ne sont pas 
marquées. 

e vers 21 h 48 m traces de vibrations à peine 
visibles. 

iL (après 7 s) petites dents irrégulières d'une 
période plus moins que i s. 

L'enregistrement a duré seulement 26 s. 
Composante EW. Le pendule n'a pas fonctionné. 

Ondulations lentes. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

e lyh 41m 33s, 1 = I2'5s. 

M i8h i^m 05s, T= 15s; 2a = o'3mm. 

F 18 h 50 m. 
Composante EW. Le ôendule tranquille. 

e 17 h 40m 43s, T = 8*5 s. 

M i81iism59's huit à neuf ondulations d'une 
période de 15 s, 2a = o'b5rnm. 

F i8h 50m. 
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Date ^ Juillet 

Tremblement de terre à Amapala (Honduras). 
Ondulations lentes. 

Composante NS. Le pendule trah^piille. 
Traces iit^ulières d'ondulations. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e I3h24m25s ondes plates à peine visibles. 
13 h 32m 4e s ondulations pktes plus grandes. 
I3h52m45s un groupe fusiforme de vingt- 
huit ondulations d'une période au commencement de 30 s» 
niak. à f3h 00m 03 s; 2a ^^^ imm, T= 24s. 

i4h 20m, T= t8'5s, 2a = o*2mm. 
F 14 h 29 m. 
Petit sismogramme d'origine relativement lointaine sans 

phases déterminées; 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

e 9 h 26 m 04s traces presque invisibles d'on- 
dulations. 

M 9 h 36 m ondulations très irrégulières, T = 
17 5 s, 2a = o*2mm. 

F — . 
Composante EW. 

e 9 h 26 m 04 s traces d'ondulations. 

9h 30m 41s, T = 7s. 
M 9h 371/210* T= 15 s, 2a = CI mm. 
F — . 
Ondulations lentes. 

Composante NS. Le pendule tranquille, 
e léh 08m 14s, T= los. 
i6h 28 '/4m, T = îos. 
i6h 31 1/2 m, T = 9*5 s. 
i6h 33 m, T = 7*5 s. 
M 16 h 38m IOS un groupe de cinq ondes, 
T = 12 s, 2à = 0*6 mm. 
F i6h 45V4in. 
Composante EW. Le peridule tranquille. 

i6h oSiri 14s, T =^ 9s. 
i6h 28V4ni, T = 9V2S. 
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M i$h 38m I2S, T = 11*55, 2a = o*6miEu 
F i6h 451/4111. 

Ondulations lentes. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

e i9h 17m 48s, T = 7*5 s, 2a = o'imm. 
vers iph 54m et 20 h oim ondulations- 
plates à peine visibles, T = 15 s. 

F 20 h oSm. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e Î9hi2m53s traces d'ondulations. 

19 h 17 m 40 s petites ondulations d'une pé- 
riode moyenne de 8*55. 

19 h 51m à 20 h 05^/4 m ondulations plates 

probablement du même sismogramme; période moyenne 

F 20 11 07 m. [de 16 s. 

Petit sismogramme d'origine voisine. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 8 h 06 m 18 s traces de vibrations. 

eL 8 h 07 m 10 s petites vibrations de 2*35 sup- 
perposées aux ondulations d'une période de 12 s. 

M 8 h 07 m 47 s ondulations de 7 s supperpo- 
sées de vibrations rapides. 

F 8 11 09 m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e ? 

M 4 h oSm 38 s, T= 8"5s ondes irrégulièrès 
supperposées de vibrations rapides. 

8 h 05 m, T = ) s. 

F 8 h 10 m. 

Très petit sismogramme d'origine lointaine sans phases 

déterminées. 
Composante NS. Le pendule tranquille. [4s. 

e 1311 52m i8s très petites ondulations, T = 
14 h 00 m 18 s ondulations plus grandes d'une 
période au commencement de 7*5 s. 

1411 03 m, T = 8^. 
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M i4h 04m 58s, T= 6*8s, 2a = o'2mm. 
I4h 05^/401 ondulations graduellement dé- 
croissantes d'une période moyenne dé 7*55. 

F I4h 21 m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 13 h 52m traces d'ondulations petites. 

i i4h 02m 25 s apparition subite d'ondula- 
tions d'une période moyenne de 7 s, 2a = o"3nmi. 

M 14 h 05 m 52s, T = 87s, 2a = o*4nim. 

F i4h 2im. 

53 27 Ondulations lentes. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

e i8h 51m, T= 6s, 2a = 0*1 mm. 

i8h 57m, T= 7*5 s, 2a = o'imm. 
F } 
Composante EW. Le pendule tranquille, 
e i8h 50m 57s. 

i8h 53 m, T = 6*5 s, 2a = o'3nmi. 

i9h 04m, ï = 7*5 s, 2a = 0*3 mm. 
F I9h 19m. 

54 29 Ondulations lentes. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

e ih 06^/4 m, T= 7 s. 

F ih 163/4 m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 
Nulles traces. 



55 



Août 

Tremblement de terre à Saraévo, Mostar etc., signalé- 

aussi au sisraoscope de Sofia. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP ici 08 m 08 s traces de vibrations, 
i loh 08m 15s à loh 08m 52s vingt-sept 
petites vibrations d'une amplitude presque constante, pé- 
riode moyene de 1*3 s. 
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i 10 h 08 lû" 52 s à 10 h 09 m 12 8 vibrations 
utr peu pte grandes que les précsédentes d'une période 
moyenne die i'6s: 

iL 10 h 09 m 12 8 ondulations d'une période 
moyenne de* 5 8' environ; supperposées de vibrations de 
r'8s environ. 

Kl" roh 09rm* r8^s, T= 6s, 2a = i'9mm. 

C roh rom irsr ondes gradueilfement décrois- 
santes, T.= 3V2S, 3 8*, 4 s, 5V2S, 78, 9 s, 8 s etc. 

F loh 23 m; 
Composante EW. Le pendule. traau^QtUcL 

cP roh' 08 ra 05 s traces de vibrations. 

i toli 08m 135 à loh 08m 29s' une série 
de d« vibrations^ très petites suivie d'un calme, T= i'3s, 

i loh 08m 35 s à loh 09m los vingt-trois 
vrbiraitàons- irrégulières un peu plus granules que les pré- 
cédentes, T = i'5s. 

eL 10 h 09 m 10 s ondulations irrégulières gra- 
dodtement accroissantes, supperposées de vibrations ra- 
pides; la période des ondulations — 4 s. 

M loh 09m 28s, T= 5*58, 2a = 2*8 mm. 

C lohiomiis ondes irréguUères supperpo- 
sées de petites vibrations de i s et traces de vibrations, 
T= 4s, 4*58, 4s, é'js, 7s, 98, 7s etc. 

F loh 23ra. 



56 5 Tremblement de terre à Valparaiso (Chili). 
Ondulations lentes. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

2 h 47 m deux ou trois ondes plates d'une 
période de 14*55. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e ? [g* 2 mm. 

Ml 2 h 49 m cinq ondes plates, T= 19*58, 2a = 

M2 2 11 59m quatre ondes plates, T= 12*58, 
21 =t o- 1 mm. 

F -. 
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ïrçmblenient de terre . à Valparaiso (ChiJf ). 

Ondulations lentes. 

Composante rNS. Le pendule traniquille. 

e 6 h .jji/a m. ondulations à peine visibles. 
• M 7h,Qj»ni 035, T = 9 s. 

7h aym, T = los. 
.F jh 321/201. 
CoaxipasaDte.EW. Le pendule . tranquille, 
e .6h;57Vani. 

7 h 03 ^2 m deux ondes irrégulières d'une pé- 
.riode de los, 2z = 07 mm. 

7h 06m 51S, T := ii'*5s. 
7h 08m, T = 8*5 s. 
7h 10^210, T^= iQs. 
F 7 h 26^/2 m. 
Petit sismogramme d'origine yoisiae. 
Coanposajjte NS. . Le . pendule tranquille. 

eP 15!) 22 m. 10 s traces .à ^ peine visibles de- 



vibrations, 
e 

.M 
iL 



15 h 22 m .3 j s très petites vibrations, 
rjh 22m 45.S, T == 1:3s, 
1 5 h 22 m , 54 s f ondes extrêmenftent irriÉgu* 
lières , supperposées de vifaorations rapides, max. 2a =^ 
o-2mm, T= (3:5 s). 

C .15b 23m 32s ondes graduellement décrois- 
santes, T = .2*8 s. Xi s, i;4 s. etc. 

F i5h 25,^/2m. 
Composante EW. Le, pendule tranquille. 

e i5h 22m I2S traces. à peine visitées ^4e 

[1-5 s. 
15 h, 22m 54s très petites vibrations, T = 
ijh 23m ^4s,fT ==, 3s,..2a-=5v. o*2mm. 
1 5 h. ^3 m 32s ondes, irrégulières, graduelle- 
ment décroissantes. 

F î5h. 24?/4m. 
Assez grand sis|no^anune..d/un tremblemept de terre 
ressenti dans la .pîvrtie Si^d-Ouest du Royaume jet k 



vibrations. 
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13 



Boéneftsché {Turquie d'Europe — la partie NW), 
signalé aussi au sismoscope de Kazanlyk. 
Composante NS; Le pendule tranquille. 

iP 2 h 19 m 13 s déplacement de la plume de 
0'4mm vers le nord; vibrations très irrégulières, T= l'js. 

iL 2h 19^1255 déplacement de la plume de 
1*4 mm vers le nord suivi d'un autre de 2 mm vers le 
côté opposé; après cela l'amplitude a varié comme suit: 
déplacement de 15 mm' vers le Nord, 2 mm S, 1*5 mm N, 
3mm S, 2mm N, 3*21 mm S,' 5mm N, 2'5mm S etc.; 
T= 1*3 s supperpdsées de vibrations plus rapides. 

M 2h 19m 33s, T= i'5s, 2a = 6'^mnu 

C 2h 19m 42s ondes graduellemeut décrois- 
santes, T = 1*2 s, 1*45, 1*5 s, 17 s, 2 s, 2*5 s, 3 s, 3'5s, 

F 2 h 28 m. [4*55 etc. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

iP 2h 19m 13s apparition subite de vibra- 
tions par un déplacement de la plume de 0*2 mm vers 
TEst, T = T s. 

i 2h T9m25s déplacement de la plume de 
i"3mm vers l'Ouest suivi d'un autre de 2'2mm vers 
l'Est; après cela l'amplitude a varié comme il suit: dépla- 
cement de 2'8mm vers l'Ouest, 3*4 mm E, l'Smm W, 
2'4mm E, vjmm W etc. T= i"2s. 

M 2h r9m 31S, T= 1*3 s, 2a = 6*imm. 

C 2 h 19 m 42 s, T = o'Ss, is, 1*3 s, i*2s, 
1*45, 1*5 s, 1*6 s, 2*8 s, 2 s, 4 s etc. 

F 2 h 28 m. 
Ondulations lentes. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

22 h 30 ^2^^ neuf ou dix ondes d'une pé- 
riode moyenne de 9 s. ' : 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 22 h 2572^1. ; 

Ml 22 h 29 m un groupe de quatre ondulations 
d'une période moyenne de 10*5 s, 2a = o'imm. | 

Mo 22h 30m dix' ondulations, T = '10 s. 1 

F 22 h 40 m. ; 
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Grand sismogramme d'une ressemblence parfaite avec 

celle du 13 août. La secousse a été ressentie à 

Stroumitza, xMirol'tscbé ('l'urquic d'Europe) et signalée 

au sismoscope de Sofia. 

Composante NS. Le pendule tranquille. [is. 

iP iih 52m 05s très petites vibrations, T s== 

iL iih52mi7s apparition subite de vibra- 
tions irrégulières d*une période moyenne de 2*6 s, qui 
commencent par un déplacement de la plume de o"6mm 
vers le Nord, suivi d*un ^utre de o*8mm vers le Sud. 

M II h 52m 22s, T = 1*5 s, 2a = 5'4mm. 

C iih 53m 17s, T= 1*95, i'9s, 2s, 3s, 
35s, 52 s, 37s etc. 

F Après 12 h. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 
Le temps incertaine parce que les minutes ne sont pas 
lïiarquées. 

P consiste en très petites vibrations qui for- 
ment up grossissement de la ligne. 

iL — apparition subite de vibrations par un 
déplacement de la plume de i mm vers l'Ouest, suivi 
d'un autre de 1*5 mm vers le côté opposé. Les vibrations 
sont ainsi tressées Tune par l'autre qu'il est impossible 
de. déterminer la période; max. 2a =5*1 mm. 

C consiste en vibrations tressées Tune par 
l'autre, T= l'js, 3s, 2'5s, 2*5s, 4s, 37s etc. 

F après 12 h. 
Petit sismogramme d'origine lointaine sans phases dé- 
terminées. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 
■ eP lyh 39m 52s, T= 3'5s. 

e lyh 40m 23s dix ondulations d'une pé- 
riode moyenne de 7*1 s, 2a = 0*2 mm. 

17 h 46 m un groupe ^e dix ondulations, 
T = 9s, 2a = o'3mm. 

17 h 50m, 17 h 51m, T= 9s, 8s. 

1 8 h o I m ondulations plates irrégulières, 
T = 13 s. • , 
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i8h 20 m à i8h24m ondulations d'une 
période moyenne de 17*55; max. à 18 h 21 m 505^ 
2a = o"6mm. 

F 18 h 45 m. 

Cqmpoçante EW. Le pendule .tçanquille. 

.çP 17 h 39m 4Ç s. petites , vibrations d'une pé- 
riode de (3 s. 

17 h 46 m, T =,8 s. 

17 h 49 m ^5 s quatjre ofl^es irrégulières^ 
T= 11*55, 2a=^o:7ijim. 

i7h 51m, i7h 52V2JP> 17^ 54V2ni quei- 
(Ques groupes de 3 ou 4 çndes chaqu'un, T = 9*5 s. 

i8h 00 m, T ?= 19s. 

18 h 12m, T ;^ IIS. 

i8h ^Qm à i8h ,2 2 m onze ondulations,. 

F i8h 47m. 

Ondulations lentps. 

Composante NS. ;Le pçpdule tfî^iquille. 
Traces à peine visibles. 

CompQsante EW. Le pendule^tranqulUe^ 

e 5h 19m 49s, T ==. los. 

5 h 26 .^/4 m quatre ondulations, , T = x\%^ 
2a = G* I mm. 

F ? 

Petit sismogramme d'origine approchée. 

Composante NS. Le pendule tranquille, 
e 3 h 00m 51s. 

^M 3 h 01 m 29 s, T = 8'3s, 2a = p'imnii. 
F 3 h i%m, 

Cppçosante E W. Le pendule tranquille, 
e 3 h 00m 51s. 

.,M 3 h 00m 28s, T = 10-5 s, 2a == D'amm^ 
Y 3 h 93 m. 
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Septembre 

Grttnd sismbgramme d'origiiie lointaine. 

Composante l^S. Le pendule tranquille. 

er 16 h 14m bis kppantîon éradùelle d'ondu- 
làtioiis à'ùne période au commencement de 6*5 s, 2a = 
b'imm. 

éS i6h 24 m IIS ondulations dune période 
moyenne de 10 s, 2a = imni. 

eL ièïi 4ôm 42 s apparition graduelle 3'andu- 
lations au commencement d'une période <fè los, ensuite 
de 17*5 s. 

e 1*6 h 44 1^2 ni ôndès plates de 29 s supper- 
posées d^ondulatibns de 9 s. * 

i6h ^bm, T= 2 1*2 s, 2a = 02 mm. 

Ml i6h57m4is oscîHàtiohs pendulaires, T = 
i6s, 2a = 5*5 mm. 

M2 1711 02 ni 37 s iquatre oscillations pendulaires, 
T= 17 s, 2a = 7'5iiim. 

C Î7h 03m o^ s. 

m 17 h 031/^ m, 2a = omm. 

M I7h ojriii T= I4'8s, 2a = 2mm. 

m 1711 07 m calmé complet. 

M i7h 07m 27s, T = i6s, 2a = 3'8mm; 
après cela plusieurs groupes fùsrfbrmes d'ondulations 
graduellement décroissantes, T= irjsi 15s, 14s, 15 s, 
14s, 12 s etc. 

F i8h 26m. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP lé h 14m OIS très petites .vibrations gra- 
duellement accroissantes, T = 6^*5 s, g s^ -^'5 s. 

eS 1 6 h 24m us plus grandes ondulations 
d'une période moyenne de 1 1 s. , ^ 

eL i6h 41m gndulations plates (de 34s) sup- 
perposées d'ondulations de 10 s. 

i6h 45^2 111 i i6h 50m treize ondes sui- 
vies d'un calme, T = 217s, 2a varie entre 37mm 
et 2 mm. 
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Grand sîsmogramme d'origine lointaine (Samarkand — 
Turkcstan). 

Composante >îS. I^e pendule tranquille. 
Incertitude des données horaires ±: Va"^- 

eP 4!^ 29 ni 23 s fjet^t^s ondulations irrégu- 
lières supperposées d'autj-es plus petites, T= S'js. 

éS 4 h 34 m 5js ondulations assez régulières, 
T == 10*8 s, 87 s, 9*45. ' [Itères. 

eL 4h3&m'4is grandes ondulations irrégu- 
4h 42m 47s, T= 28s, 2a ^= 7'3mm. 
4h 45,iïi^47A T= 175^ 14s, 15-5^3, 12:5.5, 
4q 58 m 31 s, T=8s^ [los. 

411 59m 355^ 

S h 01 m 06s- T= 14s. 
C 5 h 02m 43s, T= Qs, lOs, 12*5 s. 
M 5 h 03 m 16 s, 2a = 2 mm. 
F 5 h' 56m. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

iP.. 4 h 301x1 26 s appariâon subite d'ondulations 
irrégtdières d'une période de 8:7 s, supperposées d^ pe- 
tites' ondeletto de 1*5 s. 

e 4h 35m 39s, 

M 4 h 36m 27s deux ondes d'une période de 
22 s, 2a = 7-8îmm. 

4 b 43 m ondulations irrégulières d'une pé- 
riode de 26 s. 

4li46mà4h53m oscillations pendulaires, 
T,s= los, 145 s, i6'5s, ïoys; 15s, Tamplitude a varié 
entre l'omm et 9*0 mrh. 

e 4 h 57 m 05 s ondulations graduellement dé- 
croissantes, la période au commencement = 7 s, ensuite = 
13s, '12s, IIS, 13s, I7i5. 

M jh lom 54s, T= i5'5s, 2a = 57mm. 
5*11. 12 m ondulations assez régulières gra- 
duellement décroissimtès. 

F 5 h. 5601. 
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71 23 Assez grand: sismogramme d'origine relativement lointaine. 
Composajntc NS. Le pendule tranquille. 

eB 2oh 310X 04s très petites ondulations. 

eS 2oh 3^m OIS petites ondulations d'une pé- 
riode au commencement de is ensuite de 2*5 s. 

iL 2oh 3-2 m 43.S un groupe.de- dix-sept ondu- 
lations irrégulières d'une période moyenne de 10*5 s, sup- 
perposées d'aptres — plus rapides. 

C 2oh 350; 33s un. groupe fùsiforme d'on- 
dulations d'une période moyenne de 8 s, (2a à 2oh 36m 
03 s = I mm). 

F 2Qh 34 m. 
Composante EW. Le pendule na pas fonctionné. 

72 26 Petit sismogramme d'origine . relativement lointaine sans 

phases bien, déterminées. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 
Nulles traces. 
Composante EW. 

23 h 42 m s;9^ traces d'ondulations. 

23 h 44^f2m, T= 4s. 

23 h 46 Vain, T ==. 9s. 

23 h 48m à. 23 h. 50m un groupe de treize 
ondulations d!une période moyenne de 10 s, 2a =: 0*3 mm. 
F 23 h 52m. 

73 27 Petit, sismogramme d'origine , relativement lointaine sans 

phases bien, déterminées, 

Composante NS* Le pendule^ tranquille. 
eP 5h.22.m 44s, T= 2s. 

5 h 25 m,. T. == 4$. 

5 h 28V4in> T = 7s, 2a = o'imm. 

5 h 30m 12 s, T = 8s. 

5h 37m', T= 9-5S. 
M 5 h 44^/4 m, T=5: IIS, 2a = 0*2 mm. 
F. 5h 55m. 
Composante EW. Le. pendule, tranquille, 

eP 5h .22m,.453. ondes à peine visibles. 

5 h 24m 20s, T = 53. 
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jh 301ÎÎ I2S une série d ondulations gra- 
duellement accroissantes, T (au commencement) = 8 s. 

5 h 39*5 m, T= us. [mm. 

5 h 42m neuf ondes, T= 11 '5 s, 2a = 0*3 

5h43m43sà5h 4ém 00s un groupe de 

quinze ondes d'une période moyenne de 10*55; 2a à jh 

44 m 08 s = o'6mm. 

5 h 47 m à 15 h 50 m dix-huit ondes d'une 
période moyenne de 9 s. 
F 5h 58m. 
74 29 Très petit sismogramme d'origine voisine. > 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 22 h 30 m 40s vibrations presque invisibles. 
iL 22h3imi2s apparition subite de vibra- 
tions irrégulières d'une amplitude de 0*1 mm, T= 1*3 s. 
M 22h 31m 17s, T = 2s, 2a = 03 mm. 
22 h 31m 19s à 22 h 5rm.;39s dix ondes 
supperposées d'autres plus rapides, T î=s: 2*5 s. 

C 22h 31m 39s, T= 2*2 s, 1*95, 2*45. 
F 22h 33m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP 22h 30m i^os vibrations presque invisibles. 
iL " 22 h 31m II s un groupe de quatre vibra- 
tions, T = i*3s. 

M 22h 31m 15s, T= 2s, 2à-=ï: o'2mm; 
22 h 31m 18 s à 22 h 31 m 40s dix ondes 
d'une période moyenne de 2* 6 s. 
C 22h 31m 40s. 
F 22h 33m. 



Novembre 

75 3 Très petit sismogramme d'origine voisine. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 
Le temps incertain. — Entre 20 h 03 m et 20 h 04 m. 

e — vibrations qui forment un grossissement 
de la ligne. 

M — T = I s, 2a = 0*05 mm. 



Bulletin sismographique. — Novembre 1907 (n. st) 



39 



JE Date 



76 



77 



78 



79 



j6 



21 



21 



24 



Composante EW. Le pendule agité. 
Nulles traces. 

Ondulations lentes. (Manila?). 
Composante NS. Le pendule tranquille. 
Traces à peine visibles d'ondulations. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

21 h 361/2111, T=4*3s. 

21 h 44m, T = 7*5 s. 

22h jo^l^niy T = 5s. 

22h 36m, T = 6s, 






Ondulations lentes. 

Composante NS. Le pendule tranquille, 
e ? 

i8h 17 m à i8h 18^2"^ trois ondes plates 
d'une période de 29 s. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 
Nulles traces. 

Ondulations d'origine relativement lointaine. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 
Traces incertaines. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 
e ? 

20 h 20^2^1, T= 7*4 s. 

2oh 25 m, T= 7*5 s, 2a = o'imm. 

2oh 26m, T = 8s. 

2oh 28m, T = 7s. 
F ? 

Petit sismogramme d'origine lointaine sans phases dé- 
terminées. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 
Traces incertaines. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e I4hiimi4s cinq ondulations à peine vi- 
sibles, T = 8 s. 
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i4h 22m o6b à 14b 25m 20s une série 
de dix-neuf ondulations d'une période moyenne de 8 s, 
max. 2a = o'iram. 

F i4h 26 VéHi. 

Petit sismogramme d origine approchée. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP II h 23m 00s très petites vibrations. 

iL II h 23m lis' cinq petites vibrations de 
1*5 s, suivies d'ondulations supperposées de vibrations 
très petites. 

M II h 24m 29s, T= 87 s, 2a = o*2mm. 

F II h 28m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP iih 23 m 00s très petites vibrations. 

eL Iih23mi2s deux ou trois vibrations sui- 
vies d'ondulations supperposées de très petites vibrations. 

M II h 23m 29s, T = 8*4 s, 2a = 0*2 mm. 

F II h 273/4 m. 

Petit sismogramme d'origine voisine. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 9 h 09 m 30 s très petites vibrations d'une 
période de 1*4 s, 

e 9 h 09 m 42 s. 

iL 9 h 09m 53s à 9h 10 m 14s une groupette 
de dix ondes d'une amplitude presque constante; 2a = 
CI mm, T =: 2s. 

i 9 h 10 m 33s dix ondes d'une période 
moyenne de 2*3 s. 

F 9h 14m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP 9 h 09 m jSs vibrations à peine visibles. 

iL 9 h 09 m 38 s sept ondes très irrégulières 
d'une période de i'8s. 

9h lom 15s à 9h lom 36s dix ondes, 
T= rjs. 

F 9h 14m. 
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Décembre 

Ondulations lentes. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

17 h 55m et 17 h 56 m ondulations à peine 
visibles d'une période de 9 s. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 
Traces." 

Très petit sismogramme d'origine voisine. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

e iiho8m53s traces de vibrations. 

1 1 h 09 m 24 s à 1 1 h 09 m 31s six onde- 
lettes très régulières dont les deux premières plus petites 
(2a = 0*05 mm) que les quatre suivantes (2a = o'imm); 
période moyenne de l'is. 

II h lom 05s à II h lom 15s cinq ondes 
plus petites et assez îrrégulières d'une période de 2*35. 

F iih i2V4m. 
Composante EW. Le pendule un peu agité. 

e ? traces de vibrations. 

eP 1 1 h 09 m 34s- cinq ondelettes, 2a = o* i mm, 
T = I s. 

II h 09m 46s à II 11 10 m dix ondes en- 
viron, T= 1*55, 2a = o'imm. 

F ? 

Ondulations lentes'. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

ih 35m 31 s à ih 38V2ni une série de 
vingt ondulations graduellement décroissantes dont les 
huit premières plus régulières; max. 2a (au commence- 
ment) = o*2mm; période moyenne de 8 s. 

F ih 3&V2m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

I h 3 5 m 3 1 s une série de vingt ondulations 
environ graduellement décroissantes dont les dix pre- 
mières plus régulières; max. 2a (au commencement) = 
o'2mm, période moyenne de 8 s. 

F I h 40^201. 
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25 I Petit sismogramme d'origine relativement lointaine sans 
, phases bien déterminées. 

, Composante NS. Le pendule tranquille. [2*35. 

e 22h 42 m 47 s très petites ondulations, T = 
22 h 4^ m 57s ondulations plus grandes, 
T = 3 s. 

22 h 44m 16 s à 22 h 59 m 49 s (F) ondu- 
lations très irr^ulières d'une amplitude presque constante 
= 02mm; T=3-js, 3s, 3*55, 4*5s, 4-5s, 3*55, 4-5s, 
5*5 s, 7 s, 6'3s, 8s etc. 
j Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 22 h 42m 47s six ondelettes, T= 3s. 
22 h 43 m 57 s à 22 h 59 m 49 s (F) on- 
dulations assez irrégulières; 2a (presque constante) = 
o*2mm, T= 4s, 45s, 4'5s, 5 s etc. 
^o i Sismogramme d'origine lointaine sans phases bien dé- 
terminées. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

iS 5 h 5 1 m 08 s deux ondulations irrégulières, 
T = 95 s. 

5 h 53 ViH), T = los. 
5 h 59 m, T = 10*55. 
6 h 06m à 6h 08m, T= 25s. 
6h i4mà6h2om onze ondulations très 
régulières d'une période moyenne de 33s; max. à 6h 
17 m 16 s, 2a = o'8mm. 

6 h 23 m, T = 21 s. 
6h 26^l2Tn, T= 18 s. 
6 h 33m, T = lés. 
6h 43 ni, T = i6s. 
F 7 h 03 m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

iS 5 h 51m 05 s deux ondes irrégulières, T = 
IIS, 2a = 1*2 mm, suivies d'ondulations plus petites 
d'une période à 

5 h 54 m, T =10 s. 
6 h 03 m, T = 18 s. 
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eL 6 h I ^ m 07 s, T = 3 5 s. 

6h I4mà6h23m vingt-cinq ondulations 
très régulières d'une période moyenne de 19*2 s; max. 

à 6 h 20m IIS, T = 2i"js, 2a = 5*2 mm. 

6 h 25 m, T = 17*55. 

6h 30m, T = 17*55. 

6 h 3 3 m, T = 15 s. 

F 7 h 03 m. 
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Les observations sont toujours faites avec le même paire de 
pendules horizontaux lourds de Bosch (lo kg.). L'enregistrement 
mécanique se fait sur papier noirci à la suie. Le tambour a 90 cm 
de pourtour et fait une révolution par heure c. a. d. 15 mm de 
chemin par minute. Un horloge à ancre marque par contact 
électrique chaque minute sur les diagrammes'. 

Les deux pendules sont installés dans la cave de l'institut 
(altitude 540 mètres, 9 = 42^42' N, X = 23^20' E de Greenwich) 
sur un même pilier bâti en briques, large et stable, dont la fondation 
est de 5 mètres au-dessous le niveau du sol, de la formation géolo- 
gique souterraine suivante: sous le gravier diluvien d'une é{>aissetir 
de 1V2 à 2^/2 mètres suit la série pliocène, composée de couche 
presque horizontales d'argile sabloneuse et de sable d'une profondeur 
pas bien connue, probablement beaucoup plus grande que 30 mètres. 
Le niveau des eaux souteraines est à une profondeur de 10 à 
15 mètres. 

La place où est instalé le sismographe est assez bien préservée 
de l'influence des changements extérieurs*^ de la température et de 
l'humidité, qui s'y manifestent dans une marche annuelle assez 
régulière et comparativement insignifiante. Le changement de la 
température et surtout de l'humidité est plus considérable en hiver 
et quand il fait du vent fort, qui, selon toute apparence, pénètre 
aussi dans la cave près du sismographe et produit une agitation 
insignifiante aux pendules. 

La période des oscillations propres du pendule 38 A qui est 
orienté précisément dans le plan du méridien a été le 22 janvier 
1908 20*5. La période des oscillations propres du pendule 38 B 
inscrivant la composante NS a été le 22 janvier 21^7. 

1* 



Les sismogrammes ont été mesurés et calculés par les obser- 
vateurs M. M. DébéUanofF et Antonoff. 

Pour marquer les différents éléments du mouvement sismique 
on a employé les signes et les abréviations proposés par M. Wie- 
chert (Beitràge zur Geophysik, VII. Band, p. 520), à savoir: 

P =undae prima e, première phase préliminaire, 

S = » secundae, deuxième phase préliminaire, 

L = » longae, phase principale, 

M = » maximae, le plus grand mouvement dans une 
phase donnée, 

m = diminuation du mouvement entre deux maxima, 

C = coda, phase finale, 

F = finis, fin du mouvement visible, 

i = impetus, la régistration est bien précise à l'égard 
du temps, 

e = emersio, la régistration devient progressivement per- 
ceptible, 

T = période complète des ondes, 

2a = amplitude double, comptée d'un côté à Tautre. 

L'amplitude 2a indique en millimètres et ses décimales le mou- 
vement de la plume même qui dans les deux composantes marque 
le mouvement du pendule avec un multiplication 10: r. 

La période T est indiquée en secondes et ses décimales. 
Sofia, juillet 1909. 

Spas M^atzof 



t 



1908 

[Temps moyen de Greenwich de o h (minuit) à 24 h]. 



jYô 



Date 
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Janvier 

Petit sîsmograrame d'origine voisine. 

Composante NS. Le pendule un peu agité. 

eP 6 h fim 52s vibrations à peine visibles. 

e 6h iim 56s vibrations assez régulières 
d'une période moyenne de 2 s. 

6 h 12 m 22 s ondes irrégulières graduel- 
lement décroissantes, supperposées d'autres bien plus ra- 
pides, T = 8 s, 6'5 s, 4*5 s, 3*4 s. 

F 6h i6m. 

Composante EW. Le pendule agité. 

eP 6hiom53s vibrations presque invisibles. 
6 h II m 35 s, T = 15 s. 
6 h ■12 m 02 s ondes irrégulières, supperpo- 
sées, de vibrations plus rapides CT = i s) et de traces 
de vibrations. 

F 6h 19 m. 
Ondulations lentes. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

e 3 h 48 m traces d'ondulations. 

3 h 57 m traces d'ondulations. 

3 h 59 m, T = 6'6s. 

4 h 05 m, T = los 

M 4 h 21 m ondes plates. 



T = 1 5 s, 2 a = 



0*2 mm. 



'4h 29m, T=i6'4s. 
4 h 34 m, T= 16 s. 
4 h 39 m, T = i8'5s. 



^ 
f- 
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25 



Composante EW. Le pendule tranquille. 

e }h .^6m ^i s petites ondulations régulières 
d'une période moyenne de 9 s. 

3 h 50m, T = los. 

3 h 53 m, T = 10 s. 

4 h 06m, T = rjys. 
4 h 16 m, T = II s. 

4 h 21 m, T = 13 s. 

M 4 h 28m, T=i3'5s, 2a = o*4mm. 

4 h 34 m, T = 1 5 s. 
F ? 
Petit sismogramme d'origine voisine. 

Composante NS. Le pendule agité. 

13 h 09 m 43 s à 13 h 10 m 13 s, onze pe- 
tites ondes, d'une période moyenne de 2*7 s. 

Composante EW. 

Le pendule n'a pas fonctionné. 

Ondulations lentes. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

e 13 h 34 m traces d'ondulations. 

Ml 13 h 46 m ondes plates assez régulières, T = 
18 s, 2:l = 2*0 mm. 

M2 1 3 h 52 m, T = 1 5 s, 2 a = o*2 mm. 

F vers 14 h. 

Composante EW. 

Le pendule n'a pas fonctionné. 

Très petit sismogramme d'origine lointaine. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

cfP ih 28 m 58 s traces de vibrations. 

eL I h 29 m 09 s, vibrations irrégulières gra- 
duellement décroissantes, 

F I h 32 m. 

Composante EW. Le pendule agité. 

eP I h 28 m 58 s, vibrations à peine visibles. 
iL I h 29 m 08 s, T = 2 s. 
F I h 3 1 m. 
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Petit, sismogramme d'origine voisine. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 4 h 24 m 1 3 s traces de vibrations. 

eL 4 h 24 m 3 1 s ondes irrégulières d'une pé- 
riode moyenne de 28 s. 

F 4 h 27 m. 
Composante EW. Le pendule agité. 

eP 4 h 24 m 1 3 s traces de vibrations. 

eL 4 h 24 m 3 1 s, T = 2 s. 

F /|h 27 m. 
Petit sismogramme d'origine voisine. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 16 h 59 m 30 s vibrations au commencement 
à peine visibles, ensuite — d'une période de i s, i'2s. 

e 17 h 00 m 06 s quatre ondes irrégulières 
d'une période de 2*5 s. 

eL 17 h 00m lés onde assez régulières, gra- 
duellement décroissantes; période moyenne de y 6 s. 

F 17!) 04 m. 
Composante EW. Le pendule agité. 

eP i6h59m34s vibrations aw commencement 
à peine visibles, ensuite d'une période de i*2s. 

i6h 59 m 59s vibratiions d'une période de 
1*4 s supperposées aux ondulations graduellement accrois- 
santes (T = 9 s, 8*6 s). 

F 17 h 06^/2 m. 

Février 

Ondulations lentes. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

Traces incertaines. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

c 23h 391/2"^ traces d'ondulations. 

oh 0-^.^1 4 m à oh 13^4^ un groupe fusi- 
forme de trente-qjuntre ondes très régulières ; T=i7*7s, 
20'3s, r88s, i8'2s, i7'3s, i6'5s; max. 2a à oh 
07 m 44 s = o*é mm. 
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oh 14m 56s à oh i8V«m treize ondes 
d'une période moyenne de 1 6*1 s et max. 2a = 0*5 mm. 

F oh 38V4ni. 
Ondulations lentes. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

e 18 h 46 m traces d'ondulations. [19 s. 

18 h 5oV2na ondes plates îrrégulières, T = 
M 18 h 55m, T= 16 s, 2a = o-imm. 
E 19 h 05 m. 

Composante EW. Le pendule agité. 

e 18 h 43 m 49>s ondes plates îrrégulières d'une 

période moyenne de 19 s. 

M 1 8 5 1 m 5 3 s ondes très régulières d'une pé- 
riode de' 19*8 s, 2 a = I mm. 

18 h 54 m, T = 14-3 s, 2a = 07 mm. 
18 h 56m, T= i8-2%. 

19 h 07 m, T = i8'5s. 
• 19 h 21 m, T = 15 s. 

F ? 
Ondulations lentes. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

Traces incertaines. 

Composante EW. Le pendule très agité. 

e 2 1 h 3 5 m ondes régulières d'une période 
moyenne de 15*8 s, 2 a = 07 mm. 

21 h 42V2n^> T = 2i'2s. 

21 h 48 m, T = 18 s. 

21 h 52^/2 m, T = 20s, 2a = 07mm. 

21 h 59 m, T 18*45. 

22 h 08 m, T == 18 s. 
F ? 

Très petit sismogramme d'un tremblement de terre res- 
senti à Rilski-monastir et signalé au sismoscope de 
Sofia à oh 42 m 03s. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP oh 41m 44s traces de vibrations qui for- 
ment un grossissement de la ligne. 
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ïL oh 41m 59s vibrations d'une période 
moyenne de i s, 2a = 0"imm. 
F oh 43 m. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP oh 41m 44s traces de vibrations. 

iL o h 42 m 00 s petites dents irrégulières d'une 

période de 0*8 s. 

M o h 42 m 08 s, T = I s, 2 a = 0'2 mm. 
C — , T = o*8s, I s, i'4s, i'5s. 
F oh 44m. 

Mars 

Ondulations lentes 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

e' 2h 38 m 36s ondulations à peine visibles. 
2 h 40V2 ^y T = 7s. 
2 h 45 "/2 m, T = 8*5s. 

2 h 56^2"^ ondes plates, T = 20s. 
jh 08 m, T = 38'5s. 

3 h 13 m, T=^29s. 
M 3 h 16 m, T = 25s, 2a = o'2mm. 

3 h 23 m, T = 22s. 
F 3 h 42 m. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 2h34m45s petites ondulations. 

2 h 39 m, T = 7s. 
i 2h4im3is ondulations au commencement 

très irrégulières; ensuite — un peu plus régulières d'une, 
période de 16 s, los, i5'2s 13*1 s, 19s, 2a = o'8mm. 

e 2h 55 m 37 s, ondulations régulières de 1 7' 5 s. 

Ml 2 h 57m 36s, T = i8*3s, 2a =07 mm. 

3 h 00 m 39 s, T=i7*5s. 
3 h 08 m ondulations très larges supperpo- 

sées d'autres plus rapides. 

M2 3 h 10 m 39 s, T=i9'6s, 2a = 0*9 m m. 
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jhijra à jh 20 ra treize ondes d'une 
période moyenne de 22*55, raax. 2a à 3 h 18 m 
49 s = I m m. 

3 h 28 m à 3 h 32m un groupe de treize 
ondes, T= 17*25, raax. 2a = 0*5 mm. 

5 h 37 m à 3 h 42 m, T=i7s, 17*25, 
2a = 0*6 mm. 

F 4 h 08 m. 

13 6 Très petit sismogramme d'origine voisine 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 19)1 49m30s traces de vibrations. 

e- i9h 50m 44s, T=2s, 2a moins de 0*1 mm. 

F 19 h 52 m. 
Composante EW. 
Le pendule n'a pas fonctionné. 

14 12 Petit sismogramme d'origine voisjne. 
Composante NS Le pendule tranquille. 
Traces à peine visibles. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 19 h 34m 13 s, T = 5*7s. 

M 19 h 34m 56s, T = 6s, 2a = 0*1 mm. 

F 19 h 36 V2 ni. 

15 14 Assez grand sismogramme d'origine approchée. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 19 h 30m 37 s traces de vibrations. 

. eL 1911 31 m 18 s ondes assez irrégulières d'une 

période moyenne au commencement de 2*4 s, ensuite 
de 4*3 s. 

M I9h j2m los, T = 4*4s, 2a = o*3mm. 

19 h 33 m, T = 6*3 s. 

19 h 34 m, T=6*5 s. 

F i9h 39 m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP 1911 30 m 37 s traces de vibrations. 

19 h 31 1/2 m, ondes très irrégulières, T = 4 s. 

M 1 9 h 32 m 22 s, T = 55. 

19 h 3 3 1/2 m, T= 6'^ s. 
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19 h 3î*'4 m, T = 6s. 
F 19 h 39 m. 
j6 15 Petit sismogramme d^origine voisine. 

Composante NS. Le pendule tranquille. [17s. 

eP II h 19 m 3^ s, très petites vibrations, T = 
M iih i9ni 5^5, T=3'3s. 

rih2oàiih2im traces d'ondulations. 
F 1 1 h 22 m. 
Composante FW. Le pendule tranquille. 
Traces. 
17 20 Petit sismogramme d'origine voisine. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 
eP 5 h 5 1 m 3 9 s traces. 

eL 5 h 52 m 02 s ondes assez régulières, T = 
3*8 s, 2a = o'imm. 

5 h 53^/4 m, T = 5s. 
F 5 b 57 m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 
eP 5 h 51 m 37s traces, 
t 3 h 52 m 08 s, T = 3'3s. 
M 5 h 52 m 38 s, 2a==o'i mm. 

5 h 54m, T= 5 s. 
F 5 h J7m, 
j8 z6 Grand sismogranarat d'origine lointaine (Chîlapa — Me- 
Co m posante NS. Le pendule un peu agité. 

eP 2311 22m 23 s, T=i5s, 2a = o'2mm. 
iS 23 h 3 1 m 29 s, huit ondes irrégulières d'une 
période moyenne de 14 s 5, max. 2a = 0*9 m m. 

eL 25 h 46 m 25 s apparition graduelle d'ondu- 
lations lentes au comencement irrégulières. 

23 11 59^4 m, ondulations très régulières, 
T==:2^-6s. 

Ml oh Oim 44s, T = 2is, 2a = imm. 
M2 oh 12 m $6%, T= 17*5 s, 2a = 1*3 m m. 
m oh r3*/> ni. 

M:i oh 15 m 43 s un groiœpe fusiforme de neuf 
ondulations suivi d'un calme presque complet; période 
moyenne de i7'6s, 2a = 0*5 mm. 



[xique). 
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oh 191/4!», T=i7s, 2a = 0*501 m. 
oh 25^/4111, T=i9'5s, 2a = o'5mm. 
F ? 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP 23 h 22 m 23 s, au comencement deux pe- 
tites ondes; ensuite un groupe fusiforme de huit ondu- 
lations, T=i9s, 2a au comencement = 2T s. 

23 h 29 ^2"^ oscillations pendulaires, T = 
207 s, 2a = 3*9 mm. 

M 23 h 31 1/4 m plusieurs groupes d'oscillations 
pendulaires d'une période moyenne de 2r4 s, 2a = 5*4 mm 
à 23h 31m 40s; après cela ondulations d'une période 
de 19*8 s, i9"2s, i8'5 s. 

eL 23 h 46 V2 ^ ondulations régulières devenantes 
graduellement plus lentes. 

23 h 558/4 m, T = 22'2s. 

M oh oim o6s à oh 07m 02s un groupe 
fusiforme de dix-sept ondes d'une période moyenne de 
193 s, max. 2a à oh 05 m 21s =20*6 m m. Après 
cela un groupe d'onze ondes d'une amplitude presque 
constante de 2*5 m m, suivi d'un calme. 

oh II m 52 s à oh 17m 50s vingt ondes 
d'une période moyenne de 18 s, max. 2a = 8'2mm. Après 
cela une longue série d'ondulations d'une période moyenne 
de 18 — 19 s, dont l'amplitude double ne dépasse pas 
4*8 m m. 

F vers i h 12 m. 

Ondulations lentes provenantes probablement de la même 
origine que le sismogramme précédent. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

4 h 09 ^2 lîï traces d'ondulations. 

4 h i3V2na trois petites ondes, T=io*6s» 

4 h 49 m, T = 2 1 s, 2a = o' I m m. 

4h 51 Va ni à 4h 56m treize ondes d'une 
période moyenne de 17*45. 
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Composante EW. Le pendule un peu agité. 
e 4 h 06 '/2 m, ondes plates, T=i6s. 

4 h 13 m, T= 13 s. 

4h 141/201 à 4h 43m plusieurs groupe 
qui consistent en 3 ou 4 ondes, devenants graduelle- 
ment plus lentes, T=i7s, r8s, 16*55, 19*6 s, 22 s. 

4 h 42 m 58s à 4 h 55m 34s un groupe 
de trente-neuf ondes très régulières, T = 24s, 20*6 s, 
20* 5 s, i8*5s, i8'2s, 1675; 2a varie entre 0*5 m m et 
i'3mm. Après cela plusieurs groupes d'ondulations gra- 
duellement décroissantes. 
F vers 6 h. 



Avril 

20 I Assez grand sismogramme d'origine voisine. La secousse 

a été signalée au sismoscope de Sofia à 9h 10 m 40s. 

Composante NS. Le pendule , tranquille. 

eP 9 h 09 m 56s petites vibrations d'une pé- 
riode moyenne de 2*4 s. 

iL 9 h 10 m 49 s ondes extrêmement irrégu- 
lières, 2a = 0* I m m. 

9 h 12^2 m ondes un peu plus régulières, 
9h 14m, T = 2'8s. [T = 2'5s. 

F 9 h 2 1 m. ^ 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP 9 h 09m 58s vibrations graduellement accro- 
issantes, T = 2*2S. 

eL 9 h 10 m 49 s ondes irrégulières supperpo- 
sées d'autres plus rapides, T = (2s), (2'9s), (49 s). 

M 9h i8m II s ou 9h uni 24s, 2a=i'5mm. 

C 9 h II m 46s, T=2'5s, 2'2s, 2'i s, 17s etc. 

F 9 h 20 '/«m. 

21 2 Ondulations lentes. 

Composante NS. Le pendule tranquille. - 
Traces incertaines. 
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Composante EW. Le pendule un peu agité. 
c ? 

6 h i8*/2m, T= 12 s. 
Ml 6 h 20 m, T = 1 5 s, 2a = 0*9 m m. 
M2 6 h 23V2ïn, T=i6"6s, 2a = 0*7 m m. 
Ma 6 h 31m, Ti6*5s, 2a=imm. 

6 h 35 m, T= 14*48. 
F ? 

Petit sismogramme d'origine voisine. 

Composante NS. Le pendule tranquille. [visibles. 

eP 2 h 26 m 26 s traces de vibrations à peine 
2 h 26 m 49 s à 2 h 27 m 52 s huit ondes 
d'une période de 10 s environ; 2a = o'jmm. 

F 2 h 28 ^4 m. 

Composante EW. 
Le pendule n'a pas fonctionné. 

Sismogrammc d^origîne relativement lointaine sans phases 
bien déterminées. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

e 8 h 09 m 45 s petites ondulations d'une pé- 
riode moyenne de 3*55. 

8 h 1 8 m 1 8 s ondulations d'une période de 7 s. 
8 h 26 m ondes plates, T = 9S. 
8 h 36m, T= los. 
F ? 

* 

Composante EW. Le pendule tranquille. 
Traces. 

Ondulations lentes. 

Composante NS. Le pendule un peu agité. 

e oh 00m 31s petites ondulations, T = 4'5 s. 
oh 04 m,^ T = 8 s. 

oh 08m Ils, T=io*2s, 2a = o'imm. 
oh 09m à oh 34m traces d'ondulations, 
oh 34m, T = 22 4s. 
oh 42m, 'r= i8*8s. 
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Composante EW. Le pendule très agité. 

e ? [o* I m m. 

G h 09 m ondes irrégulières, T =5= 1 6*5 s, 2a= 

ofa 20 m, T= ij'6s. 

oh 31m, T zz= i6*8s, 

oh 34m 13s à oh 27m 55s un groupe 
d'huit ondulations d'une période moyenne de 19*48 ; max. 
2a = 0*8 m m. 

oh 40m 14s, T=ié7s, 2a=imm. 

oh 48m, T= I5'6s. 
F ? 

25 23 Ondulations lentes probablement de la même origine qw 

ks p'fécédentes. , 

Composante NS. Le pendule un peu agité. 
Nulles traces. 

Composante EW. Le pendule fortement agité. 
e ? 

2 h 13 m, T = 20 s, 2a = o'4 m m. 

2 h 20 m, T=i9*4s. 

2 h 28 m, T= 173 s. 
F ? 

26 28 Petit sismogramme d'origine voisine. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

e 17 h 18 m 45 s, traces de vibrations à 
peine visibles. 

17 h 19 m 19 s à I7h 2om 22s neuf ondes 
d'une période de 10 s, supperposées d'autres plus rapides 
(de i s env.). 

17 h 2iY2ii^- ondes assez régulières, T = 7s. 
17 h 23 m, 2 — 3 ondes régulières de 6*5 s. 
F 17 h 29 m. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP 17 h 18 m 20 s, vibrations d'une période 
moins de i s. 

eL 17 h 19 m OIS, ondes assez régulières, T = 
2'i s, 2a = o*i mm. 
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M I7hi9m25s deux ondes et demi d'une 
période de 1 1 s, supperposées d'autre plus rapides et plus 
petites; 2a = 0*9 m m. 

C lyh 19111 53s petites ondes très régulières 
graduellement accroissantes; la période au commence- 
ment = 2 V2 s. 

17 h 22Vana, T = 7'3s. 

F i7h 25 m. 



M a i 

27 3 Très petit sismogramme. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

ih 10 m 36 s à ih 12 m 46 s vingt vibra- 
tions d'une période de. 6*5 s et d'une amplitude dauble 
moins de o*i mm. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

Vers rh 11 m 2 — 3 ondes de 6*5 s. 

28 Ç Assez grand sismogramme d'origine lointaine sans phases 

bien déterminées. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 
Traces incertaines. 

Composante EW. Le pendule tranquille, 
e éh 35m 15s, T=i3s. 
i 6 h 41m 43 s, ondulations assez régulières, 

T = 13-55. 

6 h 50 m, T = i8'6s. 

7ho9m à 7h 12m cinq ondes plates, 
T = 38s, 2 a = o'5 mm. 

7 h 1472^3 à 7 h 25 1/2 m un groupe fusi- 
formes d'ondulations d'une période de 19*5 s, i8'6s, 
167s, 22s, 17*8 s — moyenne générale de i8'2s; max. 
2a à7hi9m33s= i'2mm. 

7 h 28 m à 7 h 30^/4 m un groupe fusiforme 
de neuf ondulations d'une période moyenne de 15' S s, 
2 a = I mm. 
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7h33mà7h 36m un groupe presque 
fusiforme de neuf ondulations, T = 20 s. 
F après 7 h 50 pi. 
8 Petit sismogramnie d'une secousse signalée au sismoscope 
de Sofia à 9s 41m 24s. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 9 h 40 m 39 s traces à peine visibles de 
vibrations. 

eL 9 h 40m 55s vibrations dune période au 
commencement de 2 s, ensuite de 2*6 s. 

M 9 h 41m 26s, T = 3-5s, 2a = 0*1 mm. 
F 9 h 43 ni. 
Composante EW. Le pendule agité, 

eP 9 h 40 m 39 s très petites vibrations. 

9 h 40 m 55s vibrations graduellement 
accroissantes ; la période au commencement de 13 s, 
ensuite — de 17s; max. 2 a = 0*2 mm. 

9h 41m I2S un déplacement brusque vers 
Touest de 0*4 mm; après cela vibrations irrégulières gra- 
duellement décroissantes ; T = i'4s, 17 s, 1*8 s, i'9s, 
F 9 h 43 m. [r8s ets. 

12 Ondulations lentes. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 
Nulles traces. 

Composante EW. Le pendule agité, 
e ? 

21 h ioV2ni, T = 18 s. 
M 21 h lém 47s, T = 19*2 s, 2a = 0*5 mm. 
2jh 24^201, T = 17 s. 
21J1 29 m, T =5: 19*8 s. 
F } 

15 Grand sismogramme d'origine lointaine sans phases dé- 
terminées. 
Composante NS. Le pendule tranquille. [tions. 

e 8 h 50 m traces à peine visibles d'ondul^ 
8 h 54 m petites ondulations d'une période de 
8h55mà9h2om nulles traces. [9*6 s. 
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9 h 21 m, ondes plates, T= 17*65, 2a = 

9 h 27 m, T= 167 s. [o'2mm. 

M 9 h 32 m, T = 15 s, 2 a = 0*3 mm. 

9 h 3jm, ï= 13-55. 
F après 9^/4 h. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 8 h 50^/4 m ondes plates de 12 s. 

Shjim à 9h 03 m traces. 

9 h 03 '/a m, T = 13*45. 

9 h 05 V2 m, T = 15*8 s. 

9 h oém à 9 h 20 m ondulations de 14 s. 

9h 2omo3sà9h2ém5is deux groupes 
d'ondulations très régulières avec une interruption entre 
9 h 22 m 29 s et > h 22 m 49 s. Le premier groupe con- 
siste en huit ondulations d'une période moyenne de 17*45; 
l'amplitude double presque constante de 1*5 mm. Le deu- 
sième groupe consiste en treize ondulations d'une période 
de 17*85; max. 2a à 9h 25m 50s = 2*6 mm. 

9 h 27 m 05 s à 9 h 30 m 18 s un groupe 
de douse ondulations d'une période de i6'8s. 

9 h 38 m, T = 17*45. 
F après 9 h 50 m. 

Sismogramme microscopique d'une secousse signalée au 

sismoscope de Sofia. 
Composante NS. Le pendule fortement agité. 

7 h 59 m quelques petites dents d'une pé- 
riode de 1*3 s. 
Composante EW. Le pendule fortement agité au 

moment de la régistration. 

7 h 59 m quelques petites dents qui font un 
grossissement de la ligne. 
Assez grand sismogramme d'origine voisine. La secousse 

à été signalée au sismoscope de Sofia à 8 h 06 m 08 s. 
Composante NS. Le pendule un peu agité au moment 

de la régistration. 

eP 8 h 05 m 36s vibrations d'une période au 
commencement de r3 s, ensuite de 1*55. 
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iS 8 h 06 m 1 1 s apparition subite de vibrations 
d'une période de 2 s; 2a au commencement = 0*3 mm. 

eL 8 h 06 m 40 s ondes irrégulières de 2*75, 
2a = 04mm. 

M 8 h 06 m 50 s, 2 a = o"6 mm. 

Après cela, ondes irégulières ^graduellement 
décroissantes^ T = 3'2s, 2*95, 5*6 s,, 6*6 s. 

F 8 h 14 m. 
Composante EW. Le pendule agité au moment de la 
régîstration. 

eP 8 h 05 m 36 s traces de vibrations. 

i 8 h 05m 45s, T=i5s. 

i 8 h 06 m 06 s ondes irrégulières d'une pé- 
riode au commencement de 3 s. 

M 8 h 06 m 26 s, 2 a = 2 mm. 

F 8h i6m. 
Très petit sismogramme d'une secousse signalée au sis- 

nioscope de Sofia à 11 h 16 m 31s. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP rih i6m 1 5 s traces de vibrations. [r2s. 

eL II h 16 m 46 s vibrations régulières de i s — 

M II h 17m 13 s trois ondes de 3*5 s supper- 
posées d'autres plus rapides ; 2 a = o"2 mm. 

C — ondes graduellement décroissantes, T = 

F II h 19 m. [i'5s, i*8s. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP iih 16 m 15s vibrations très irrégulières. 

eL 1 1 h 1 6 m 46 s vibrations graduellement 
accroissantes, d'une période de i*6s. 

M iîhi6m 59 s, T= 17s, 2a = 0*3 mm. 

C — ondes décroissantes, T = i*4s, 1*51, 
i'8s, 1*5 s, 2 s etc. 

F II h 19 m. 
Grand sismogramme d'origine voisine. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 
■ ■' y eP I2h 32 m 55 s ondes irrégulières d'une pé- 
riode de 2 s, 2^2 s 2*45, 2*1 s, 2'3s; 2a a varié entre 
o* imm et:. 0:7 mm. 
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eL i2h 34111 49s ondes très îrrégulières de 
4 s, 5 s, 4*1 s. 

M 12 h 36m 04s, 2a = 2mm. 

C 12 h 37 m, T = 5'2s, 7*2s, 7'is, 8'4s, 8'9s, 

F 12 h 55 m. [9 s. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP I2h 32m 55s très petites vibrations qui 
font un grossissement de la ligne. 

12 h 33 m 18 s, T = 2*5s. 

eL (12 h 34 m 34 s), T = 2'5s. 

M I2h36mr3s ondes irrégulières d'une pé- 
riode de IIS, supperposées d'auti-es de 4 s; 2 a = 4*7 mm. 

C 12 h 27m, T = 6s, 4*7 s, 7*45, 7'2s, 8s, 
F I2h 53 m. [i2*5s. 

36 17 Sismogramme microscopique d'origine voisine. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 
Traces. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

i5h58m35sài5hoom 13s quelques 
petites dents. 

37 18 Petit sismogramme d'origine voisine, La secousse a été 

signalée au sismoscope de Sofia à i2h 53m 52s. 

Composante NS. Le pendule tranquille. [= i s. 

eP I2h 53m 14s très petites vibrations, T 

eS i2h 5jm 39s vibrations un peu plus 
grandes, T= i'2s. 

eL I2h 53m 55s au commencement quatre 
ondes de 1*5 s. 

M 12 h 54 m 05 s deux ondes plates supper- 
posées d'autres plus rapides ; T = 5 s, 2 a = 0'2 mm. 

C I2h54m22s ondes graduellement décrois- 
santes, T= 1*5 s, 17 s, 2'2S. 

F 12 h 57 m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP 12 h 53m 14 s vibrations au commencement 
à peine visibles, graduellement accroissantes; T=o'6s. 

eS 12 h 53 m 39 s petites vibrations, T=î•^s^ 

çL i? h 53 m 55 s^ T :s£= 1-7 s. 



Bulletin sismographique. — Juin 1908 (n. st.)* 



21 



J^o 



Date 



38 I 30 



39 



40 



3 



14 



C" ri h 54 tu 19 s, période moyenne de r6s. 
F 12 h 57 m. 
Petit sîsniogramme d'origine relativement lointaine. 

Composante NS. Le pendule tranquille. Au moment 
de la régistrations artificiellement agité. 

eP 14 h 55 m 24 s, petites ondes irrégulières, 
T = 2-8s. 

e 14 h 56 m 50S, T=i*9s. 

M I4h58m33s ondes très irrégulières, T car 

F après 15 h 10 m. [0.4 mm. 

Composante EW* Le pendule très agité. 

e 14 h 56 m 24$. 

M 14 h 5772"^ à 14 h S^"^ quatres ondes de 
8*2 s; 2a=î o'imm. 

F ? 

Juin 

Assez grand sismogramme d'origine lointaine sans phases 
déterminées. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 
Traces. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP 16 h 03 m 37 s petites ondulations, T = 2 s. 
e 16 h 12 m apparition d'ondulations lentes 
d'une période de 14*3 s — 15*4 s, 2 à = o*i mm. 

M r6h 18 m 09 s, T = 19*53, 2 a = 0*5 mm. 
16 h 22 m, T 3:= I9'6s. 
16 h 32 m, T ac 12*55. 
F vers 16 h 50 m. 

Petit sismogramme d'un tremblement de terre ressenti à 
Rilski-monastir, Sitniakovo (Sof.), Tschépélaré (Pli.) 
et signalé aux sismoscopes de Sofia, de Kazanlyk et 
de Petrohân. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 
eP 4 h 23 m 50 s, T = o*6s. 
iL . 4 h 24 m 02 s, T = 0*9 s. 
M 4 h 24 m 09 s, 2 a = o'8 mm^ 
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C 4h 24m i6s ondulations graduellement dé- 
croissantes, T= v6s, r4s, 2*3 s. 
F 4h 26m. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 
eP ? très petites vibrations. 
eL 4 h 24 m 02 s, T= i'5 s, max. 2a:=i'2 mm. 
C ? T = 1*5 s, r8s, 2 s. 
F 4h 27m. 

Assez grand sismogrammc d'origine voisine (Smyrne). 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP I4h 15m 31S vibrations à peine visibles. 
La période au commencement de 0*5 s, ensuite de is, 
1*2 s, I'4S. 

eL (i4hi6m 46 s) oudes très régulières d'une 
période de io*8s, supperposées d'autres bien plus rapides. 

C 14 h 18 m 10 s, T = 2*3s, i'8s 2*9 s. 

F 14 h 21 m. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP 14 h 15 m 3 1 s vibrations au commencement 
à peine visibles, ensuite très régulières .et d'une période de 

eL I4h 16m 37s. [i'4s. 

M 14 h 17 m 01 s, T io*9 s, 2 a = 2*1 mm. 

C 14 h 17m 45s deux espèces d'ondulations: 
les unes d'une période de 7 s, les autres — de 1*5 s. 

F 14 h 23 m. . 

Assez grand sismognamme d'origine voisine(Smyrne). 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 14 h 42 m 44 s très petites vibrations, T= i s. 

eL (i4h 43m 58s), T=2s, max. 2a=o'8mm. 

C — deux espèces d'ondulations: les une d'une 
période de 7 s, les autres — de vys; 
; F 14 h 49 m. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP- î4h 42 m 44 s vibrations au commencement 
à peine visibles, ensuite d'Une période de i s, ï-2s, 1-55. 

eL 14 h 43 m 50 s, T = 2*3 s, 2*9 s. 
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M 14 h 44 m 15 s SIX ondes d'une période de 
ris, supperposées d'autres de. 1*55, 2a = 1*3 mm. 

_ C 14 h 45 m ondulations d'une période moyenne 
de 7 s, supperposées d'autres de 1*5 s. 

F 14 h J2m. 

43 23 Assez grand sismogramme d'origine voisine (Smyrne). 
Composante NS. 
Le pendule n'a pas fonctionné. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP 16 h 03 m 35 s, T — moins d'une seconde. 

eL 16 h 04 m 23 s, T= i'5s. 

M i6ho4m 39s, T=io'9s, supperposées 
d'autres de 15 s. 

C 16 h 05m 39s, T = 7s. 

F 16 h II m. 

44 24 Très petit sismogramme d'origine voisine. 
Composante NS. Le pendule tranquille. [r6s. 

e 20 h 26 m 06 s très petites vibrations, T = 
M 20 h 26 m 49 s, T = 3*4 s, 2 a = o* rmm. 
F 20 h 283/4 m. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 20 h 25 m 29 s traces de vibrations. 

M 20 h 26 m 39 s six ondes assez régulières, 
T = 5*9 s, 2a = o*2 mm. 

F 20 h 283/4 m. 

45 25 Petit sismogramme d'origine voisine (Smyrne?) 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

e ? 

M II h 3 1 '/2 m ondes très irrégulières, 2 a = 
II h 32m, T = 3*5s. [g* 3 mm. 

F II h 34m. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

e II h 30m 54s vibrations presque invisibles. 

M Iih3im33sun groupe de six ondulations 
^graduellement décroissantes, T = 5*5 s, 2 a = 0*5 mm. 

F II h 33^/4 m. 



24 

46 



Bulletin sismographique. — Juin 1908 (n. st.) 



Date 
28 



Petit sismogratnmQ d'origine voisine. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

e I3hi2mi7s vibrations à peine visibles. 
13 h 12 ^/4 m, T = 3'5 s, max. 2a = o'imm. 
13 h 14 m, T = 6*6 s. 
F 13 h 16 m. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP I3h r2m 17s au commencement traces de 
vibrations, ensuite, vibrations de 1*2 s. 

13 h 13 m à ijh i3V2n^ neuf ondes d'une pé- 
riode moyenne de 27 s. 

F 13 h 16 m. 
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Les observations sont faites avec le même paire de penduls 
horizontaux lourds de Bosch (lo kg) que nous possedont depuis 
le mois d'avril 1905. 

Les instruments sont installés dans la cave de l'institut (alti- 
tude 540 mètres, cp = 42^42' N, X = 23<>2o' E de Greenwich) sur 
un pilier bâti en briques, large et stable, dont la fondation est de 
3 mètres audessous de niveau du sol (Voir le n<^4 du même Bulletin). 

La période des oscillations propres du pendule 38 A qui est 
orienté précisément dans le plan du méridien, du commencement 
du mois de juillet 1908 jusqu'à la fin de l'année, a été 20*2; la 
période des oscilations propres du pendul 38 B inscrivant la compo- 
sante NS pour la même époque est 22*2. 

Les sismogrammes ont été mesurés et calculés par les obser- 
vateurs MM Antonoflf et DébélianoflF. 

Pour marquer les différents éléments du mouvement sismique 
on a employé les signes et les abréviations proposés par M. Wie- 
chert, à savoir: 

P = undae prima e, commencement de la première phase 

préliminaire, 
S = undae seconda e, commencement de la seconde phase 

préliminaire, 
L = undae longae, commencement de la phase principale, 
M = „ maximae, le plus grand mouvement dans une 

phase donnée, 
m = diminuation du mouvement entre deux maxima, 
C = coda, phase finale, 
F = finis, fin du mouvement visible. 



I* 



i =impetus, la registration est bien précise i T^^ard 
du temps^ 

e =emersio, la régïstration devient progressivement per- 
ceptible, 

T = période complète des ondes, 

2a = amplitude double, comptée d'un côté à l'autre. 

L'amplitude 2 a indique en mUlimëtres et ses décimales le mou- 
vement de la plume laquelle marque le mouvement du pendule dans 
les deux composantes avec une multiplication lo: i. 

La période T est indiquée en secondes et ses décimales. 
Sofia, avril 19 lo. 



Spas Watzofi. 
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Juillet 

Petit sîsmogramme d origine voisine. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP I h 40 m 52 s traces de vibrations, 
e I h 41 m 23 s, T = 3 s. 

I h 42 m ondes irrégulîères, T = 8s, supper- 
posées d'autres plus rapides; 2a = o'i mm 

I h 43 i/a m, T == 6s. 
F ih 47m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 
L'enregistrement est perdu entièrement. 
Petit sismogramme d'origine voisine — probablement* de 

la même origine que le précédent. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 9h 51m 34s traces de vibrations à peine 
visibles. 

9 h 52^/4 m très petites vibrations, T =s= 2s. 

9 h 53 V2 ïïi ondes assez régulières, T = 6' 5s, 

2a = o'i mm, supperposées de vibrations plus rapides. 

F 9 h 57 m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP 9h 51m 35s traces de vibrations. 

9 h 5 3 m ondes régulières, T = 5 s, supper- 
posées de vibrations plus rapides. 

F 9h 5ém. 
Sismogramme d'origine relativement lointaine* 
Composante NS. Le pendule un peu agité. 
Traces incertaines. 

Composante EW. Le pendule un peu agité. 
eP ? 

13 h o6V4m, T= I2s. 
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13 h 12 m 10 s à 13 h 131x1 48 s cinq ondes 
d'une période moyenne de 20 s^ maz. 2a = 0*5 mm. 

13 h 143/4 m, T= 12 s. 
13 h 18 m, T = 145. 
13 h 23 m, T = 10 s. 
F ? 
10 Très petit sismogramme d'origine voisine. La secousse 
est ressentie à Vetreii (42<>i4'N, 2^^^ E.- Gr.) et 
Tserovo (42<>2ô'N, 24<>4'EGr.). 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

e 2hi8mo5s traces de vibrations à peine 
visîb es. 

2 h 18 m 45 s, T = 3'5s. 
2 h 19 Va m, T = 3*5 s. 
2 h 20^2^1» T = 6s, max 2a = o*imnu 
F 2h 22m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 
Traces presque invisibles. 
13 I Ondulations lentes. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

Traces incertaines. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

21 h j8m à 21 h 45 m,. T = 27*3 s, dndes 
très r^ulières. 

M 21 h 48 m 33 s, T = i6'5 s, 2a == i mûi. 

21 h 493/4 mi T = 19s; 
F vers 22 h. 
21 Trèis petit sismogramilie d'or%ine voisine. La secousse 
a été signalée aux sismoscopes de Sofia (à 6 h 00 m 08s) 
et de Petrohan. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 5h59m58s vibrations d'une période niioins 
d'Une sieconde 

iL 6 h 00 m 09 s apparition subit de vibration 
irrégulières d'une période de rs. 

M 6 h 00 m 14 s, T4=o*8s^ ia=fc07mijn. 
C 6 h 00m 24 s, T==ï'2s, 1*4 s. 
F 6h 00m 47s. 
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usante EW. Le p«iëiile tranquille. 

eP 6 k 59 m 58s vil^tkm^ pi^^QQ invisibl 

iL 6hoom las vil^ratiops très irr^ulières. 

M 6 h 00 m 16 s» 3a:^0'4moi. 

C 6h 00m 23s. 

F 6 h 01 m. 



S 



Août 

13 Très petit sîsmogramme d'origine voisine. L,a secpusse 
est signalée aussi au sismoscope de Sofia. 
Composante NS. Le*' pendule tranquille. 

eP 3 h 49 m 18 s vibrations à peine visibl^. 

eL 3 h 50 m 58 s une série de vibrations très 
régulières d'une période moyenne de o'8s. ' 

M 3 h 51m OIS, T = 0*9 s, 2a = CI miji. 

C. 3hjimo5s ondes d'une période de )[*4s, 
I'3S, 1*5 s. 

F 3 h 5^ m. 
Composante CW. Le pendule tranquille. 

eP ? 

iL 3 h 5 1 m 03 s une série de quatorze vibra- 
tions très régulières, d'une période moyenne de y6s, 
max 2a = ci mm. 

F vers 3 h 53 m. 
16 Pim grand sîsmogramme d'origine voisine. La secousse 
est signalée au sismoscope de Sofia à 10 h 04 m 07 s. 
Composante NS. Le pendide tranquille. 

eP 10 h 03 m 28 s petites vibrations d'une pé- 
riode moins d'une seconde. 

i 10 h 03 m 37 s, T 5=15 I s. 

eS 10b 04m OIS, T=i7s. 

iL 10 h 04 m 24 s vibrations bien visibles, tssez 
régulières, supperposées d'autres plus rapides; T = ;i'9s, 
max 2a ss: 0*5 mm. 

C loh 04m j9$, T = 2s. 

F vers 10 h 09 m. 
Composante EW. Le pendule n'a pas fonctionné. 
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17 Assez grand sismogramme d'origine lointaine. 

Camp as an te NS. Le pendule tranquille. 

e II h 03m 29s petites ondulations d'une 
période de 4 s. [T = 24 s. 

II h 14m deux grandes ondes irr^ulîères, 
1 1 h 25 m ondulation plates, T = 34 s. 
II h 38m, T = 22s. 
F ? 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

e ioh57m20s petites ondulations irrégu- 

lieres, T = 6s. [lations* 

e iiho4m34sun peu plus grandes ondu- 

1 1 h 13 m ondes plates îrrégulièrs, T = 24s. 

II h 26m très larges ondes, d'une période 

de 48 s, supperposées d'autres plus rapides où T = 15 s. 

iih38mài2h iim plusieurs groupes 
des ondes régulières presque fusiformes, d'une période 
de 20*5 s, 18 s, i8"5s, 16*5 s, 17 s, 17 s, 16s etc.; 2a à 
II h 42*/2m = o*9mm, à 11 h 45m =1 mm, à iib 
48 m = o'8 mm. 

F vers 1 2^/2 h. 

19 Assez grand sismogramme d'origine voisine. La secousse 
est signalée au sismoscope de Sofia à 9 h 23 m 28 s. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 9 h 2j m 16 s vibrations à peine visibles. 

M 9h23m33s petites vibrations très régu- 
lières, T = I'2S. 

eL 9 h 23 m 54 s une série des ondes irrégu- 
lières d'une période de 1*3 s, i'6s, 1*3$ etc., maïc 
2a = 0*3 mm. 

C ? vibrations graduellement décroissantes,, 
d'une période moyenne de i'6s. 

F 9 h 27 m. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 9 h 23 m 27 s petites vibrations très régu- 
lières, T = 1*6 s. 
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eL 9 h 23 m 54 s ondes » au commencement 
très mêlées^ ensuite — extrêmement r^[ulières» d'une pé* 
riode de is^ 1*2 s^ 1*35 etc. 

F 9h 27m. 

11 20 Ondulation lentes. 

Composante NS. Le pendule tranquille, 
e 10 h 12 V* m. 

10 h 19 m 54s de 10 h 2272111 l'enregistre- 
ment est troublé par un autre tremblement de terre d'ori- 
gine voisine. 

10 h 24V4m, T = 9s. 

loh 3oV4m, T=i2s, 2a = 0*3 mm. 

10 h $4^limy T = ii'5s. 

10 h 41m, T = II s. 

10 h 44 m, T= 14*5 s. 
F loh 55m. 

Composante EW. Le pendule tranquUe. 

e 10 h 03 m traces d'ondulations. 

M loh 14m 20s, T=i6*5s, 2a =1*8 mm. 
loh 19m 54s de 10 h 22 V2IÏI douze ondes 
régulières d'une période de 15*5 s, supperposées de vibra- 
tions provenantes d'un tremblement de terre d'origine 
voisine. 

10 h 23 m de II h 02 m une longue série 
d'ondes très régulières d'une période de 16 s, 18*5 s, 12 s, 
IIS, 14 s, 15*5 s, 18 s, 13*5 s, 15*5 s, 14*5 s, max 2a à 
16 h 27 m 29 s =1*3 mm. 

F vers 1 1 h 1 1 m. 

12 20 Petit sismogramme d'origine voisine. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 
eP 10 h 19 m 54 s, T = I s. 
eL loh 20m 22s, T= 1*3 s, i'2s, i s. 
M 10 h 20 m 46 s, 2a = 0*2 mm. 
F 10 h 22^/2 m. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP 10 h 19m 54s, T= is environ. 
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iL loh 20m 17s, depuis loh 21m 35s cinq 
ondes très régulières de tremblement de terre précédent, 
supperposées de vibrations très petites et tirés régulières 
d'une amplitude presque constante et d'une période de 
I s environ. 

13 22 Très petit sismogramme d'origine voisine. 

Composante NS, Le pendule tranquille. 

e ih53mo9s traces de vibrations, T = 2'5s. 

ih 53 m 29 s, T = 27 s. 
F I h 54 m 17 s. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 
Traces à peine visibles. 

14 22 Traces d'ondulations lentes. 

Composante KS. Le pendule tranquille. 
Traces. 

Composantes EW. Le pendule tranquille, 
e 19 h is^ltm. 

19 h 40m, T = 9s. 

19 h 48 m^ T s= i6s, max 2a = 0*3 mm. 
19 h sé^jgtn, T = I2S. 
F ? 

15 23 Assez grand sismogramme d'origine voisine, probable- 
ment de la même origine que celle de 19 août. 
La secousse est signalée au sismoscope de Sofia 
à i2h 24 m 26 s et non ressentie. 

Compossante NS. Le pendule tranquille. 

eP i2h 24m 20s vibrations très régulières, 
T = i'4s. 

iL I2h24m52s plus grandes vibrations d'une 
période moyenne de 1*5 s, supperposées d'autres plus 
rapides, max 2a = 0*4 mm. 

C I2h 2îm 30s,\T = 2s, 2s, 2"3s, 2'8s, etc. 

F 12 h 28 m. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP 12 b 24 m 24 s vibrations à peine visibles. 
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eL I2h 24m-52s viËu^tioûs ttès irr^[uiières 
et embrouilles, d'une période de 2*5 s, max 2a =0*3 mm. 
F 12 h i8m. 

Très petit sismograme d'origine voisine. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

e oh 28m 20s vibrations à peiùe visibles^ 
T=rss. 

M oh 28 m 56s vibrations tiès régulières d'une 
période de 17 s, 2a = 01 mm environ. 

oh 29m 21 s, T=i'2s. 

e oh 29m 34s une série de vibrations très 
régulières graduellement décroissantes d'uàe période 
moyenne de 1*4 s. 

F oh 31^/4 m. 

Composante EW. Lé pendule tranquille. 
Le sismogramme n'est pas visible. 



17 



18 



II 



i. 



Septembre 

petit sismogramme d'un tremblement de terre relative- 
ment lointaine, sans phases bien déterminées. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 
Tiaees incertaines. 

Composante EW. Le pendide tranquille. 

e 17 h 03 V4 m traces d'ondulation. 

17 h 06 Va m, 2—3 ondes d'une période de 
13 s, 2a = 0*5 mm, après cela ondulation plus lentes. 

M I7hi6m38s ondes très régulières 4'une 
période de 24 s, 2as=o'6mm. 

F vers 17 h 34 m. 

Extrêmement petit sismogramme d'origine voisine. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 10 h 18 m 34 s traces de vibrations. 

M 10 h 19 m 09 Sj T =2 1*8 s, 2aî=o'iîmm. 

F 10 h 20^/4 m. . 
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Composante EW. Le pendule tranquille. 
eP 10 h 18 m 34s. 

M 10 h 19 m 09 s très petites vibrations irré- 
F 10 h 208/40(1. [gulières. 

19 12 Petit sismogramme d'origine voisine. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP i6h25mi5s vibrations à peine visibles. 

eL i6h 25m 57s sept ondes régulières d'une 
période moyenne de 2Ts, max 2a = 0*2 mm. 

16 h 26V2ni, T = 5s. 

F i6h 30m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

eP i6h25mi5s traces de vibrations. 

eL i6h26mo4s petites vibrations régulières, 

iL ? T = 2-5s. [T = 2-4s. 

16 h 27^/2 m, T = 6s. 

F vers 16 h 41 1/2 m. 

20 28 Assez grand sismogramme. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

e 6h 32m 59s vibrations plates, T = 6'is. 

6h 33m 51s treize ondes, assez irrégu- 
lières d'une période moyenne de 10 s, supperposées 
d'autres plus rapides. 

6 h 36 m 05 s, T = 8*5 s, 2a = 1*3 mm. 

6 h 36m 39 s, T = 7'i s, 2a = 1*3 nmi. 

6 h 37 m 50s dix ondes assez régulières, 
d'une période moyenne de 9'2s, max 2a à 6 h 37 m 
52 s et 6 h 38 m 48 s = i'3 mm. 

6 h 39m i8s ondulations régulières gradu- 
ellement décroissantes, d'une période de. I0'2s, 10*2 s, 
lo'js, 9*2 s etc. 

F vers 6 h 52 m. 
Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 6 h 30^2 ni ondulations irrégulières. 

6 h 34 m apparition des ondulations très 
irrégulières, T = 8s, max 2a à 6h 37m = 6mm, à 6h 
39 m = 5'5 mm. 



Bulletin sismographiquie. — Octobre 1908 (n. st) 



13 



J6 



Date 



21 



22 



10 



Après 6 h 42 m une série de boit ondes irrégulières d'une 

période moyenne de 19 s, suivies d'une calme. I 
Après cella ondulations graduellement décroissantes. 
F ? 

Octobre 

Tremblement de terre ressenti dans tout le Royaume à 
Teseption des Ueux au sud et sud-ouest extrêmes. 
Signalé aux sismoscopes de Sofia (à 21 h 40 m 43 s), 
de Petroban, de Kazanlyk et de Silistra. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 2 1 h 40 m 43 s très petites vibrations irrè- 
gulîères, T = i s. 

eL 21 b 41 m 23 s. 

M 2ib4im35s, ondes régulières d'une pé- 
riode de 1*5 s, supperposées d'autres biea plus rapides, 
2a = 6'3 mm. 

2ib4im43s, 2a = 4*8 mm, après cela 
un déplacement graduel de la plume de 1*8 mm vers le 
Nord, suivi d'une autre de i mm vers le côte opposé. 

C 2ih42mi9s vibrations ainsi trassées les 
unes sur les autres qu'il est imposible de déterminer la 
période. Après cela ondes très irrégulières grandueÙe- 
ment décroissantes. 

iF vers 21 b 50 m. 

Composante EW. Le pendule n'est pas fonctionné. 

Petit sismograme. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

e i6b 35m 08 s, T = 2s, 4'*is. 

i6b 36m 10 s vibrations très régulières 
d'une période de 5*4 s, 2a = o'3nmi. 

F vers 16 b 38 m. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 16 b 35 m 1 3 s vibrations irrégulières, T=8 s, 
8*1 s, 6 s' etc. 

F vers 16 b 41 m. 
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T = 18 s^ 



P^tU sismogramme d'prigiiie très loiotaîw.. 

Composante NS. Le pendule traaquille. 
Nulles traces. 

Composante EW. Le pendulle tranquille, 
e 5 h 22 m petites ondulations, 
15*5 s, i4'6s. 

S h 31m 14 s ^*huît oodes, r/éguljiètts fusi- 
fof^fs, graduellement décroissaotes, d'uçe période moyenne 
de ié*4S; ^lax 2a = 0*6 mm. 

5 h 39 m quelques groupes d'ondes régu- 
lières fusîformes, T=i5'is, 13*5$, 14*9 s, 15s etc. 

M 6h 07 m 26 s, T5=r i8'6s, 2a = r nun. 

6 h 1 1 m vingt ondes régulières fusiformes 
d'une période moyenne de 164 s. 

F vers 6 h 54 m. 

Assez grande sismogramme d'origine lointaine. 

Composante NS. Le pendulle tranquille. 

eP 15 h 03 m 32s très petites vibrations irré- 
gulières, T=ç= 3-58. 

e 15b 09m 53s trois ondes régulières d'une 
période de 6 s, 2a == 0*4 mm, après cella très petites 
vibrations, T = 4'5s. 

e 15 h 12m 36s, T = 8*4s, 6s, [0*3 s etc. 

eL i5hi7mo9s des ondes très irrégulières 
supperposées d'autres plus rapides, T = 6*4 s, 8*6 s, 6 s,. 
max 2a à 15 h 21 m 28s = 2mm. 

C I5h23m30s quelques groupes d'ondula- 
tions, très régulières graduellement décroissantes, d'une 
période de 9 s, 7*8 s, 67 s, 77 s etc. 

F 15 h 44 m. 

Composante EW. Le pendule tranquille. 

e 15 h 04^12 m traces d'ondulations. 

1 5 h 09 Vs iïi> T == 9 s, après cela des ondu- 
lations graduellement accroissantes. 

15 h 12^12 m, T= 13 s. 

15 h ijm, T = 10-5 s. 
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15 h i^ijlgïn, T = I05. 
M ijh i8m 3'5s, T=i8s, 2a =7 8-5 qim. 

1 5 h 22 Vi ni ondes très irrégulîères, T= us. 

15 h 27V2ni, T= 12 6. 

15 h 34V2m, T= 15 s. 
F vers 15 h 58 m. 

25 23 Très petit sismogramme. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 20 h 20 m 54 s vibrations à peine visibles. 
2oh 23 V2 ^^ T =t 3 s, 2a = CI mm. 

F } 
Composante £W. Le pendule un peu agité. 
Traces incertaines. 

26 24 Petit sismogramme probablement de la même origine 

que le précédent. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 2ih23m23s très petites vibrations, T=2 s. 
e 2ih25mo9s vibrations assez régulières 
d'une période moyenne de 2*5 s, 2a = o*imm. 

21 h 29m, T = 6s. 
F } 
Componsante EW. Le pendule tranquille. 

eP 21 h 23 m 31 s vibrations irrégulières T=3 s, 
e 2ih24m57s plus grandes vibrations irré- 
gulières, T = 6 s. 

M 21 h 26 m 21 s, T = 6 s, 2a = 0'4 mm. 
21 h 29 m larges ondulations irrégulières. 
21 h 32m, T = 9s. 
21 h 34 V2 ni, T = 1 1 s, 
F vers 21 h 47 ^/^ m. 

27 30 [ Assez grand sismogramme d'origine voisine. 
Composante NS. Le pendule tranquille. [santés. 

eP 1 1 h 3 3 Vsm vibrations graduellement accrois- 
M iih36m20s une série d'ondes très régu- 
lières d'une période de 8 s, 2a = o'6 mm. 
F II h 43 m. 
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Composante EW. Le pendule un peu agité. 
eP II h 331/210 vibrations îrréguiières. 
M iih36m3is ondulations très irrégulièfes, 

2a = I mm. 

i 

F 1 1 h 43 m. 



Novembre 

Ondulation lentes. 

Composante NS. Le pendule tranquille, 
e 5 h 3éV2m, T = 6'ss. 

5h 39 m, T==7s. 

5 h 45V2ni, T= 12*5 s. 
F ? 

Composante EW. Le pendule un peu agité, 
e 5h 27 m, T= 14*55. 

5 h 381/201, T= 15 s. 

5 h 42 V2 ni ondes très régulières, T = 
2a = I mm. 

5 h 46^/201, T= 18 s. 

6 h 071/2"! i 6 b 13 Va 111 ^^^ série de 
trois ondes très régulières d'une période de 15 s, 
2a = I mm. 



y s. 



vingt 
max 



F ? 



Assez grand sismogramme d'origine voisine. La secousse 
est signalée au sismoscope de Sofia à 13 h 25 m 57 s. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP i3h25mo3s très petites vibrations. 
i3h 25m 20s, T = is. 

eL 13 h 25 m 40 s des vibrations irr^[ulièfes 
graduellement accroissantes. 

13 h 25 m 54 s vibrations assez régulières 
d'une période moyenne de 4*6 s, supperposées d'autres 
plus rapides, qui commencent par un déplacement de la 
plume de 0*5 mm vers le N. 

M I3h26mi4s ondes larges, supperposées 
de vibrations plus rapides» 2a = 0*8 mm. 
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C 13 h 26 m 22 s vibrations graduellement dé- 
croissantes d'une période moyenne de 4 s, supperposées 
d'autres — de i s, après cela un peu plus régulières 
vibrations d'une période de 3 s. 

F 1311 29^/2 m. 
Composante EW. Le pendule un peu agité. 

eP 1311 25 m 10 s vibrations à peine visibles. 

eL 1311 25 m 51 s très irrégulières vibrations 
supperposées d'autres plus rapides, au commencement 
d'une période de 1*5 s. 

C I3h26m 19s vibrations graduellement 
décroissantes, au commencement d'une période de 1*55. 

F 13 h 29^/2 m. 

Grand sismogramme d'origine lointaine sans phases bien 

déterminées. 
Composante NS. Le pendule tranquille.- 

e 7 h 2 1 V* m petites ondes d'une période de 3 * 5 s, 
après cela l'enregistrement est troublé par l'observateur. 

7 h 34V4IÏI petites ondes régulières d'une 
amplitude presque constante, T = 8 s. 

7 h 421/41^, T = 9*5 s. 
7 h 52^/4 m apparition d'ondes un peu plus 
grandes, T = 12 s. 

M 7 h 55 m 03 s larges et plates ondes d'une 
période moyenne de 22*5 s, 2a = i mm. 

7 h 59^/4 m, T = 15 s, 2a = I mm. 
8 h 05 m 20s, T=i2'5s. 

M 8 h 07 m 18 s, T= 13*35, 2a = 1*3 mm. 

8 h 073/4 m ondes régulières graduellemment 
décroissantes, T = lO'j s. 

F vers 8V2h. 
Composante EW. Le pendule agité, 
e avant 7 h 1 5 ^2 ni- 

7 h 1 8^2 ni, T=i7s, après cela l'enre- 
gistrement est troublé par l'observateur. 

M 7 h 41 m 47 s, T = 22 s, 2a =1*4 mm. 
7 h 48 1/2 m ondes régulières, T ^= 14 s. 
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7 h 52 m 47 s d 7 h 57111 12 s un groupe 
fusiforme de treize ondes régulières d'une période moyenne 
de 21 s et d*une amplitude double i jh 54m 4és=6mm, 
après cela un autre groupe fusiforme de six ondes d'une 
période de 21*5 s, max 2a = 3*3 mm. 

M 8 h 01 m 15 s, 2a = 7'6mm. 

8 h 02 V2 m> T = 26*6 s, après cela ondu- 
lations graduellement décroissantes, T=i4s, 15s, 14*58, 
i7'3 s, ié'3 s, i4'2s etc. 

F ? 

31 II Petit sismogramme sans phases bien déterminées. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

e 13 h 41m traces d'ondulations. 

i3h 41m 29s, T = 7s, 2a = o'3mm. 

13 h 44 m, T = 9'8s 

13 h 4872111, T= ii'5s, 2a moins de ci 
F vers 13 h 55 m. [mm. 

Composante EW. Le pendule agité, 
e 13 h 41 m. 

13 h 42 m 33 s, T=i4'2s, 2a = o'8mm. 

13 h 43 V2 m, T = 17 s, 2a i= 0*5 mm. 
F ? 

32 16 Tremblement de terre faiblement ressenti à Sofia; signalé 

aux sismoscopes de Sofia (à 20 h 31m 00 s) et de 
Petrohan. Epicentre probablement dans les Rhodopes. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

iP 2oh 31m 56s, petites vibrations, T = 0"6s. 

iL 20 h 3 1 m 09 s vibrations irrégulières, T 
= o'8 s. 

20 h 31m 13s un déplacement de la plume 
de I mm vers le Nord. 

M 20 h 3 1 m 1 8 s vibrations d'une période de 
2'9s, supperposées d'autres bien plus rapides, 2a = i'4mm. 

C 2oh 31 m 25 s vibrations irrégulières gradu- 
ellement décroissantes, T = o'8s, 1*5 s, 1*5 s, 2 s, 1*8 s. 
2*1 s etc., supperposées d'autres bien plus petites, 

F 20 h 333/4 m. 
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Composane EW. Le pendule agité. 
eP — 

eL 2oh 31m 09s vibrations irrégulières. 
M 2oh 31m 28s, 2a =1*4 mm. 
F 20 h 333/4 m. 

Décembre 

33 8 Tremblement de terre ressenti faiblement à Rilski-mona- 

stir et Kalouguerovo (Ph.). Signalé aux sismoscopes de 
Sofia et de Petrohan. 

Composante. NS. Le pendule tranquille. 

eP 15 h 39 m 46 s vibrations à peine visibles. 

M 15 h 39 m 51 s, T=ios, 2a moins de 

C 15 h 40m DOS. [o'imm 

F 15 h 4oV2m. • 
Composante EW. Le pendule fortement agité. 

15 h 40 m une onde du propre ondulation 
de la pendule, supperposée des vibrations • à peine 
visibles, T = o'8 s. 

34 12 Assez grand sismogramme d'origine très laintaine, sans 

fases déterminées. 

Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 13 h 05 m 17 s vibrations à peine visibles 
graduellement accroissantes, T=2' 3 s, 17s, 17s, 5s, 6*55. 

13 h 13 m 31 s, T = 6*2s, 2a = 0'4mm. 
13 h 16 m, T = 7'5s. 
13 h 18 m, T = 8s. 
13 h 2172^1, T = 9s. 
13 h 26 Va m, T = 9'2s, après cela des ondes 
irrégulières larges et plates d'une période de 35 s, supper- 
posées d'autres d'une période de 10 s, 9*2 s. 

M 13 h 39 m 27 s, T = 11*2 s, 2a = o*6m. 

13 h 44 m T = 9*2 s. 
F vers 14 h. 
Composante EW. Le pendule très agité. 

e 1 3 h 05 m 07 s vibrations très irrégulières. 
13 h 14 m, T = 7*2 s. 
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15 h 24V4ni, ondes irrégulières, T = 16*35. 
1311 31m ^5s à 13 h 45111 27s une 
groupe de cinquante ondes un peu plus régulières, d'une 
période moyenne de 16*4 s. 

Ml 13 h 32 m 43 s, 2a =2 mm. 
M2 13 h 37 m 23 s, 2a = 3 mm. 
F — 

Tremblement de terre ressenti à Rilski-monastîr et 

signalé au sismoscope de Sofia à 2 h 27 m 47 s. 
Composante NS. Le pendule tranquille. 

eP 2 h 27 m 36 s vibrations à peine visibles. 

eL 2 h 27 m 44 s T = o*8s 

M 2 h 27 m 55 sj 2a = 0*3 mm. 

C 2 h 28 m 00 s, T = I s. 

F 2 h 29 m. 
Composante EW. Le pendule agité. 
Traces incertaines. 

Petit sismogramme d'origine relativement lointaine. 
Composante NS. Le pendule tranquille, 

eP 21 h 21 m 20 s, très petites vibrations, T=2s. 

21 h 23 m 28 s, T = 7'8s. f5'9s. 

2ih 24m 17s ondes très irrégulières, T = 

21 h 24 m 40 s, T = 8'8s 2a = o*5mm, 

après cela T = 8*9 s, 9 s. 

21 h 26m 28s, T = 7s, 7s, 6s. 
F 2ih 30m. 
Composante EW. Le pendule un peu agité. 
eP 21 h 21 m i8s, T = 1*45 
e 21 h 22 m 52 s ondes larges irrégulières d'une 
période de 15 s, supperposées d'autres, T = 8'5s. 

21 h 23 m 51 s, T=ii*6s, 2a = I mm. 
21 h 24 m 16 s, T = 12 s. 
F 21 h 30m. 

La grande catastrophe de Messina (Calabria). 
La secousse est signalée au sismoscope de Sofia (à 4 h 
23 m 49 s) et de Petrohan. 
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Composante NS. Le pendule tranquille. 

i 4 h 22 m 26 s apparition subite d'ondes très 
irrégulières d'une période moyenne de us, supperposées 
d'autres bien plus rapides. L'amplitude a varié entre 
I mm et 7*5 mm. 

iL 4 h 24 m 20 s trois ondes irrégulières pré- 
cédées d'un déplacement subit de la plume de 14*8 mm 
vers le sud. 

4 h 24 m 56 s oscillations pendulaires. 

à 41125 m 29s la plume a sortie hors du 
papier noirci et l'enregistrement suivant s'est perdu 
entièrement. 

Composante EW. Le pendule un peu agité. 
P ? 
L ? 

M entre 4 h 25 m 29 s et 4 h 26 m 10 s (la 
plume a sortie hors du papier noirci), 2a=plus de 130*5 mm. 
C 4 h 30 m 08 s ondulations irrégùlières d'une 
période moyenne au commencement de 13*5 s. 

M 4 h 33 m 20s, T = 17 s, 2a = 33 m. 
4 h 33 m 49s. 

4 h 34 m 40s, T=i6'5s, 2a=33'5mm. 
4 h 36 m 05 s, calme presque complet. 
4h 36 m 49 s, T =15*5 s, 2a = 15 mm. 
Après cela ondes irrégùlières graduellement décroissantes, 
T=i8s, 17s, i5'5s, i6*5s, 15s, •i3*4s, i6*6s, 
i7'8s, 18 s, 19*5 s, 21*6 s, i8"3s etc. 
F Après 6% h. 



m 
M 
m 
M 



1332-1910 




DE 



/ I 



nmm i[ErMoi.o([iiinE mm os bmabie 



PUBLIÉ PAS 



DISEOTBUS BE L'HISTITUT 



jsfè e 



ENREGISTREMENT A SOFIA 

DE 1 JAITYIEB A 31 DÉOEMBSE 1909 



«-/^^s^^^^eS^ 



SOFIA 

IHFEnCEBIE DE L'ETAT 

1911 



Pré f a c e. 



Les observations sont faites avec le même piaîre de pendules hori- 
zontaux lourds de Bosch (lo kg) que nous possédons depuis le mois 
d'avril 1905. 

Les instruments sont installés dans '> la cave de Finstitut (altitude 
540 mètres, cp=42<>42* N, X=23<^20* E de Greenwich) sur un pilier 
bâti en briques, large et stable, dont la fondation est de 3 mètresl audessous 
de niveau du sol (Voir le n^ 4 du même Bulletin). 

La période des oscillations propres du pendule qui sert a inscrire la 
composante E W a été 20% o et la période du pendule pour la composente 
NS a été 21% 5. 

Les sîsmogrammes ont été mesurés et calculés par les observateurs 
MM Nicolas AntonofF et L IvanofF. 

Pour marquer le caractère et les différents éléments du mouvement 
sismique on a employé les signes et les abréviations proposés par M. Wie- 
chert, a savoir: 

I = aperceptible, II = évident, III = fort ; 

d (= domesticus) = tremblement de terre local; 

v(=vicinus) = tremblement de terre proche (audesous de 
1000 km); 

r(=re motus) = tremblement de terre lointain (de 1000 à 
5000 km); 

u (= ultimus) = tremblement de terre très lointain (de plus de 
5000 km); 

P =:undae prima e, commencement de la première phase pré- 
liminaire ; 



s = undae secundae, commencement de la seconde phase pré- 
liminaire; 

L = undae longae, commencement de la phase principale; 

M = undae maximae, le plus grand mouvement dans une phase 
donée; 

m = diminuation du mouvement entre deux maxima; 

C = coda, phase finale; 

F = finis, fin du mouvement visible; 

i =impetus, la registration est bien précise à Tegard du temps; 

e = emersioy la registration devient progressivement perceptible; 

T = période complète des ondes; 

2a = amplitude double, comptée d'un côté à l'autre; 

L'amplitude 2 a indique en millimètre et ses décimales le mouvement 
du pendule dans les deux composantes avec une multiplication lo: i. 

La période T est indiquée en secondes et ses décimales. 

Sofia, novembre 191 1. 

Spas Watzof. 
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